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8 Σεπτεμβρίου 2016 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 164 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓ ΜΑ ΥΠΆΡΙΘΜ. 96 

Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμ¬ 
βασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής 
στη θάλασσα, 1974» (501Α5), η οποία κυρώθη¬ 
κε με το Ν. 1045/1980 (Α' 95), ως αυτές υιοθετή¬ 
θηκαν την 22η Μάίου 2014 με την απόφαση Μ5Θ 
365 (93) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειαςτου 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του 
Ν. 1045/1980 «Περί Κυρώσεως της υπογραφείσης εις 
Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως Περί Ασφαλείας της Αν¬ 
θρώπινης Ζωής εν Θαλάσση 1974 και Περί Άλλων Τινών 
Διατάξεων» (Α'95), όπως η παράγραφος 2 αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 2208/1994 (Α' 71). 

β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως 
ισχύει. 

γ) της παραγράφου 3ατου άρθρου 20 του Π.δ. 103/2014 
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 170). 

δ) του άρθρου 2 του Π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 


του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι¬ 
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη¬ 
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του¬ 
ρισμού» (Α’ 114). 

ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΑΊ16). 

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού. 

3. Την αριθ. 133/2016 Γνωμοδότηση του Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας μετά από πρόταση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού 
Εξωτερικών. 

Άρθρο 1 

1. Κυρώνονται οι υιοθετηθείσες την 22.05.2014 από την 
Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλια¬ 
κού Οργανισμού (ΙΜΟ) [Απόφαση Μ5Έ 365 (93) της 93ης 
Συνελεύσεως αυτής], τροποποιήσεις των Κεφαλαίων 11-1 
και 11-2 του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης «περί 
ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974, (ΠΑΑ- 
ΖΕΘ- 50Ι_Α5' 74)», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1045/1980 
(Α’ 95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το κείμενο της Απόφασης Μ5Θ.365(93)/22.05.2014 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και με¬ 
ταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα συνημμένα ως «ΜΕ¬ 
ΡΟΣ Α» και «ΜΕΡΟΣ Β» αντίστοιχα στο παρόν διάταγμα. 

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώ¬ 
νονται με το νόμο αυτό, κατισχύει το αγγλικό. 
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ΜΕΡΟΣΑ 
(Αγγλικό Κείμενο) 

ΚθδοΙυΐίοη 365(93) 

(θόορΐθό οη 22 Μθγ 2014) 

ΑΜΕΝϋΜΕΝΤδ ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ ΟΟΝνΕΝΤΙΟΝ ΡΟΚ ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΕΙΡΕ ΑΤ δΕΑ, 1974, Α5 
ΑΜΕΝϋΕϋ 

ΤΗΕ ΜΑΚΙΤΙΜΕ 5ΑΡΕΤΥ (ΙΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΚΕ6ΑΕΕΙΝΟ Αείίείθ 28(6) οί ίΜθ (Ιοηνθηίίοη οη ίήθ ΙηίθεηθίίοηθΙ Μθείίίιτίθ Οε§3ηίζ3ίίοη εοηεθεηίη§ ίήθ 
ίυηείίοηδ οίίήθ (Ιοηειεηίίίθθ, 

ΚΕ6ΑΕΕΙΝΟ ΑΕ50 θείίείθ νΐΙΙ(6) οί ίήθ ΙηίθεηθίίοηθΙ (Ιοηνθηίίοη ίοε ίΗθ δθίθίγ οί Είίθ 3ί 5 θβ (50ΕΑ5), 1974 
(Μθεθίηθίίθε ΓθίθΓΓθό ίο 35 "ίΗθ (Ιοηνθηίίοη"), εοηεθεηίη§ ίήθ θεηθηεΐεηθηί ρεοεθάυεθ θρρίίεθΜΙθ ίο ίήθ 
3ηηθχ ίο ίήθ (Ιοηνθηίίοη, οίήθε ίή3η ίο ίΜθ ρεονίδίοηδ οί εήθρίθε I ΐΗθεθοί, 

ΗΑνίΝΟ (ΙΟΝδΙϋΕΚΕϋ, 3ί ίΐ5 ηίηθίγ-ίΗίεό 5θ55ίοη, 3ηηθηεΙηηθηί5 ίο ίήθ (Ιοηνθηίίοη, ρεοροδθε) 3ηεΙ είεευίθίθεί 
ίη 3εεοεε)3ηεθ ννίίή 3εΐϊεΐθ νΐΙΙ(6)(ί) ίήθεθοί, 

1 ΑϋΟΡΤδ, ίη 3εεοεε)3ηεθ ννιΐΡι θείίείθ νΐΙΙ(6)(ίν) οί ίΜθ (Ιοηνθηίίοη, 3ηηθηεΙηΊθηί5 ίο ίήθ (Ιοηνθηίίοη, ίήθ ίθχί 
οί \Λ/Μϊεή ί$ 5θί ουί ίη ί6θ 3ηηοχ ίο ίΜθ ρεθδθηί ΓθδοΙυίίοη; 

2 ϋΕΤΕΚΜΙΝΕδ, ίη θεεοεείθηεθ ννίίΗ θείίεΙθ νΐΙΙ(6)(νί)(2)(66) οί ίήθ (Ιοηνθηίίοη, ίίΐ3ί ίήθ 53ίε) 3ηηθηεΙηηθηί5 
5 Ιί311 6 θ εΙθθΓηθεΙ ίο Μθνθ Μθθπ 3εεθρίθεΙ οη 1 ΙυΙγ 2015, υηΙθ55, ρείοε ίο ίίΐ3ί εί3ίθ, εηοεθ ίΗοη οηθ ίίιίεεΙ οί 
ίΗθ (Ιοηίε3είίη§ Οονθεηηείθηίδ ίο ίήθ (Ιοηνθηίίοη οε (Ιοηίε3είίη§ Οονθεηεηθηί5 ίΜθ εοεηόίηθά εηθεείΐ3ηί 
ίΐθθΐδ οί \λ/Η ίεή εοη5ίίίυίθ ηοί Ιθ55 ίίΐ3η 50% οί ίίΐθ §εο55 ίοηη3§θ οί ίΜθ \Λ/οεΙεΙ'5 εηθεείΐ3ηί ίΐθθί, Μθνθ 
ηοίίίίθά ίήθίε οό]θείίοη5 ίο ίΜθ θεηθηόιτίθηίδ; 

3 IΝ\/ΙΤΕ5 50ΕΑ5 (Ιοηίε3είίη§ (Ιονθεηηείθηίδ ίο ηοίθ ΐΡΐ3ΐ, ίη Βεεοεόθηεθ ννίίή θείίεΙθ νΐΙΙ(6)(νϋ)(2) οί ίήθ 
(Ιοηνθηίίοη, ίήθ 3εηθηεΙηηθηί5 δήθΙΙ θηίθε ίηίο ίοεεθ οη 113ηυ3εγ 2016 υροη ίήθίε θεεθρίθηεθ ίη 3οεοεεί3ηεθ 
ννίίή ρ3ε3§ε3ρή 2 θόονθ; 

4 ΚΕΟΙΙΕδΤδ ίΗθ δθεεθίθεγ-Οθηθεθί, ίη εοηίοεεηίίγ ννίίΗι 3είίεΙθ νΐΙΙ(6)(ν) οί ίήθ (Ιοηνθηίίοη, ίο ίε3Π5ηηίί 
εθείίίίθό εορίθδ οί ίήθ ρεθ5θηί εθδοίυίίοη 3ηεΙ ίήθ ίθχί οί ίΜθ θηείθηόηείθηίδ εοηίθίηθεί ίη ίΗθ 3ηηοχ ίο 311 
(Ιοηίε3είίη§ Οονθεηεηθηί5 ίο ίήθ (Ιοηνθηίίοη; 

5 ΚΕΟΙΙΕ5Τ5 ΑΕ50 ίΗθ δθεεθίθεγ-Οθηθεθί ίο ίε3Π5εηίί εορίθ5 οί ίήί5 εθδοίυίίοη 3ηεΙ ίί5 3ηηθχ ίο Μθηεώθεδ οί 
ίήθ Οε§3ηίζ3ίίοη ννΡιίεΙη 3εθ ηοί (Ιοηίεθείίη^ Οονθεηηείθηίδ ίο ίΜθ (Ιοηνθηίίοη. 

ΑΝΝΕΧ 

ΑΜΕΝϋΜΕΝΤδ ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ (ΙΟΝνΕΝΤΙΟΝ 
ΡΟΚ ΤΗΕ 5ΑΡΕΤΥ ΟΡ ΕΙΡΕ ΑΤ δΕΑ, 1974, Α5 ΑΜΕΝΟΕΟ 

0ΗΑΡΤΕΚ 11-1 

εοΝδτκυοτιΟΝ - δτκυστυκΕ, δΐΐΒϋΐνίδίΟΝ ανρ δΤΑΒίυτγ, μαοηινεκυ ανο ειε(:τκι<:αι 

ΙΝδΤΑΙΙΑΤΙΟΝδ 

Ρ3Γί € 

Μθεήίηθεγ ίηδίθΙΙθΐίοηδ 


Κθ§υΐ3ίίοη 29 - δίεεπη§ §Θ3Γ 


1 Αί ίΜθ θηε! οί ρ3ε3§ε3ρίι 3.2, ίήθ ίοΙΙοννί ηβ πθ\λ/ ίθχί ίδ θείάθά: 



Τεύχος ΑΊ 64/08.09.2016 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


8497 


"\λ/Μθγθ ίί 15 ίιηρΓθοίίοθΙ ίο 8θΓηοη5ΐτ3ΐθ εοιτιρίϊθηοθ ννϊΐΤι ίΜίδ ΓθρυίΓθηΊθηΐ άυπη§ 5Θ3 ίΓίθΙδ ννίίΜ ίΜθ 
δΜίρ 3ΐ ίΐ5 Μθθρθδί 5θ3§οίη§ ί)Γ3υ§ήΐ 3ηοΙ Γυηηίη§ θΜθθοΙ 3ΐ ίΜθ δρθθά οοΓΓθδροηοϋηβ ίο ίΜθ ηυιτιΗθΓ 
οί ιτΐ3χίιηυΓη οοηίίηυουδ ΓθνοΙυίίοηδ οί ίΜθ ιτΐ3ίη θηβίηθ 3ηοΙ ιτΐ3χίηηυηι οΐθδίβη ρίίοΜ, δΜίρδ 
ΓΘ§3ΓθΙΙθδδ θί οΙθίθ θί ΟΟΠδίΓυΟίίΟΠ ΓΠ3γ άθΙΤΙΟηδίΓθίθ ΟΟΙΤφΙίθηΟΘ \Λ/ίίΜ ίΜίδ ΓθςυίΓΘΙΠθηί Μγ οηθ οί 
ίΜθ ίοΙΙοννίη§ ιτίθίΜοοΙδ: 

.1 άυίίπβ 5Θ3 ίπθΙδ ίΜθ 5ίιίρ 15 3ί θνθη Ι<θθΙ 3πά ίΜθ ΓυοΙάθΓ ΐυΙΙγ 5υί)ΓηθΓ§θά \Λ/ίιίΐ5ί Γυηηίηβ 
θΜθθο) 3ί ίΜθ δρθθά εοΓΓθ5ροηάίη§ ίο ΐήβ ηυιτιΜθΓ οί ιτίθχίΓηυιτι οοηίίηυουδ ΓθνοΙυίίοηδ οί 
ίΜθ ιτΐ3Ϊη θη§ίηθ 3ηά ΓΠ3χίιτιυηι άθδί§η ρίίοΜ; ογ 

.2 \Λ/ήβΓΘ ΐϋΙΙ ΓυάάθΓ ίΐΤΐηΐθΓ5ίθη άυπη§ 5Θ3 ίΓΪ3ΐ5 ΟΘΠΠΟί Μθ 3θΜίθνθά, 3Π 3ρρΓ0ρΠ3ίθ θΜθθά 
δρθθά 5Μ311 Μθ οθΙουΙθίθά υδίη§ ίΜθ δυΜιτΐθΓ§θά ΓυάάθΓ ΜΙθάθ θγθθ ίη ίΜθ ρΓοροδθά 563 ϊγϊβΙ 
Ιθ3άίη§ οοηάίίίοη. ΤΜθ οθΙουΙθίθά θΜθθά δρθθά 5ίΐ3ΐΙ ΓθδυΙί ίη 3 ϊογοθ 3ηά ίοΓρυθ θρρΙίθά ίο 
ίΜθ ΓΠ3ίη 5ίθθΙΊΠ§ §Θ3Γ \Λ/ΜίθΜ ίδ 3ί Ιθ35ί 35 §ΓΘ3ί 35 ίί ίί \Λ/35 Μθίη§ ίθδίθά ννίίΜ ίΜθ δΜίρ 3ΐ ίΐ5 
άθθρθδί 5θ3§οίη§ άτθυ§Μί 3ηά τυηηίη§ θΜθθά 3ί ίΜθ δρθθά οοΓΓθδροηάίη§ ίο ίΜθ ηυηηΜθΓ οί 
ΓΠΒχίηηυηη οοηίίηυουδ ΓθνοΙυίίοηδ οί ίΜθ ηηθίη θη§ίηθ 3ηά ιτίθχίηηυηΊ άθδί§η ρίίοΜ; ογ 

.3 ίΜθ ΓυάάθΓ ϊογοθ 3ηά ίοτςυθ 3ί ίΜθ 5Θ3 ϊγϊθΙ Ιθ3άίη§ οοηάίίίοη Μθνθ Μθθπ ΓθΙίθΜΙγ 
ρΓθάίοίθά 3ηά θχίΓθροΙθίθά ίο ίΜθ ίυΙΙ Ιοθά οοηάίίίοη. ΤΜθ δρθθά οί ίΜθ δΜίρ δΜθΙΙ 
οοΓΓθδροηά ίο ίΜθ ηυηηΜθΓ οί ηηθχίΓηυΓη οοηίίηυουδ ΓθνοΙυίίοηδ οί ίΜθ ιτίθίη θη§ίηθ 3ηά 
Γηθχίηηυηη άθδί§η ρίίοΜ οίίΜθ ρτορθΙΙθτ;" 

2 ΤΜθ ννοεά "θηά" 3ί ίΜθ θηά οί ρ3Γ3§Γ3ρΜ 4.2 ίδ οΙθΙθϊθοΙ 3ηά ίΜθ ίοΙΙοννίη§ πθ\λ/ ίθχί ίδ θάάθά: 

"ννΜθΓθ ίί ίδ ϊ γπ ρΓ3εΐίθ31 ίο άθΐηοηδίΓθίθ οοιτιρίίθηοθ ννίίΜ ίΜίδ ΓθρυίΓθπηθηί άυπη§ 5Θ3 ΐτίθΙδ ννίίΜ ίΜθ 
δΜίρ 3ΐ ίίδ άθθρθδί 5θ3§οίη§ άΓ3υ§Μΐ 3ηά Γυηηίη§ θΜθθά 3ί οηθ ΜθΙί οί ίΜθ δρθθά οοΓΓθδροηάίη§ ίο 
ίΜθ ηυηηΜθΓ οί ΓηθχίητιυΓη οοηίίηυουδ ΓθνοΙυίίοηδ οί ίΜθ ιτίθίη θη§ίηθ 3ηά ΓηθχίηηυΓη άθδί§η ρίίοΜ ογ 7 
Ι<ηοί5, ννΜίοΜθνθΓ Ϊ5 §Γθ3ίθΓ, δΜίρδ Γθ§3ΓάΙθ55 οί άθίθ οί οοηδίΓυοίίοη, ίηοΙυάίη§ ίΜοδθ οοηδίΓυοίθά 
Μθίοτθΐ Ιθηυθτγ 2009, ιτίθγ άθηιοηδίΓΒίθ οοιτιρίίθηοθ ννίίΜ ίΜίδ ΓθρυΪΓθίτίθηί Μγ οηθ οί ίΜθ ίοΙΙοννίη§ 
ιτίθίΜοάδ: 

.1 άυπη§ 5Θ3 ίτίθΙδ ίΜθ δΜίρ ίδ 3ί θνθη Ι<θθΙ 3ηά ίΜθ τυάοΙθΓ ίυΙΙγ 5υΜΓηθΓ§θά ννΜίΙδί τυηηίη§ 
θΜθθά 3ΐ οηθ ΜθΙί οί ίΜθ δρθθά οοΓΓθ5ροηάίη§ ίο ίΜθ ηυηηΜθΓ οΐ Γηθχίηιυηη οοηίίηυουδ 
ΓθνοΙυίίοηδ οΐ ίΜθ ηηθίη θη§ίηθ 3ηεΙ ΓηθχίΓηυηι άθδί§η ρίίοΜ ογ 7 Ι<ηοίδ, ννΜίοΜθνθΓ ίδ §Γθ3ίθτ; 

ΟΓ 

.2 \λ/Μθγθ ίυΙΙ ΓυάοΙθΓ ίΓηπίθΓδίοη άυτίηβ 5Θ3 ίτίθΙδ οθηηοί Μθ θοΜίθνθά, 3η 3ρρΓορΓΐ3ίθ βΜθβοΙ 
5ρθθά δΜ3ΐΙ Μθ οθίουΐθίθά υδίη§ ίΜθ 5υΜηΐθΓ§θο) τυάοΙθΓ ΜΙβοΙθ θγθθ ίη ίΜθ ρΓοροδθά 5Θ3 ίπθΙ 
Ιθ3εϋη§ οοηοΙίίίοη. ΤΜθ οθΙουΙθίθοΙ θΜθθοΙ δρθθά δΜθΙΙ ΓθδυΙί ίη 3 ϊογοθ 3ηά ίοΓρυθ 3ρρΙίθοΙ ίο 
ίΜθ θυχίΐίθτγ 5ΐθθΓΪη§ §θθγ \λ/ΜϊοΜ ίδ 3ί Ιθθδί 35 §Γθ3ί 35 ίί ίί νν35 Μθίη§ ίθδίθοΙ ννίίΜ ίΜθ δΜίρ 3ΐ 
ίίδ οΐθθρθδί 5θ3§οίη§ οΐΓ3υ§Μί 3ηά τυηηίη§ θΜθθΜ 3ί οηθ ΜθΙί οί ίΜθ 5ρθθά οοΓΓθδροηοΙίη§ ίο 
ίΜθ ηυηηΜθΓ οί Γηθχίηιυηη οοηίίηυουδ ΓθνοΙυίίοηδ οί ίΜθ ιτίθίη θη§ίηθ 3ηά ΓΠθχίηηυΓη οΙθδί§η 
ρίίοΜ ογ 7 Ιοηοίδ, ννΜίοΜθνθΓ ίδ §γθθϊθγ; ογ 

.3 ίΜθ τυάοΙθΓ ϊογοθ 3ηά ίοτςυθ 3ί ίΜθ 5Θ3 ϊγϊθΙ Ιθ3θΙίη§ οοηοΙίίίοη Μθνθ Μθθπ ΓθΙίθΜΙγ 
ρΓθάίοΐθοΙ 3ηοΙ θχίΓθροΙθίθοΙ ίο ίΜθ ίυΙΙ ΙοθοΙ οοηοΙίίίοη; 3ηοΙ" 
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ΟΉΑΡΤΕΚ 11-2 

ΟΌΝδΤΚυΟΊΟΝ - ΡΚΟΤΕΟΊΟΝ, ΡΙΚΕ ΟΕΤΕΟΤΙΟΝ ΑΝϋ ΡΙΚΕ ΕΧΤΙΝΓΓΙΟΝ 

ΡθΓΐ Α 
ΟθπθγβΙ 

Ρε§υΐ3ΐϊοη 1 - ΑρρΙϊοθϊϊοη 

3 ΤΗε ίθΙΙθ\Λ/ίη§ ίΗτεθ ηενν ρ3Γ3§Γ3ρΗ5 3ΓΘ 3ύθΙθθΙ 3Ϊί8Γ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2.5: 

"2.6 νθήϊεΐβ 03ΓΓΪΘΓ5 εοη5ίπιείεεΙ ΗείοΓε 1 ΐ3ηιΐ3Γγ 2016, ϊηεΐυοίϊηβ ίΗοδε εοηδΐΓυείεε) ΗείοΓε 1 ΙυΙγ 
2012, 5ΐΐ3ΐΙ εοιηρΙγ ννϊΐή ρ3Γ3§Γ3ρΗ 2.2 οί Γε§ιιΐ3ίίοη 20-1, 35 ΒεΙορίεεΙ 8γ Γ85θΙιιίίοη Μ50.365 (93). 

2.7 Ϊ3ηΙ<θΓ5 εοηδίπιείεεί Πεΐοτε 1 Ι3ηυ3τγ 2016, ίηείυεΙίη§ ίΗοδε εοηδίηιείεε) ΗείοΓε 1 ΙυΙγ 2012, βΙίβΙΙ 
οοηηρίγ ννϊΐΐη Γε§ιιΐ3ίίοη 16.3.3 εχεερί 16.3.3.3. 

2.8 Κε§υί3ίίοη5 4.5.5.1.1 3ηε) 4.5.5.1.3 3ρρΙγ ΐο 5Ηίρ5 εοηδίηιείεεΙ οη ογ 3ίΐετ 1Ι3ηυ3τγ 2002 8υί ΗείοΓε 1 
ΐ3ηυ3Γγ 2016, 3πά Γε§υΐ3ίίοη 4.5.5.2.1 3ρρΙϊθ5 ΐο 311 5Ϊιίρ5 εοηδίηιείεεί ΗείοΓε 1ΐ3ηιΐ3Γγ 2016." 

Κε§υΐ3ΐϊοη 3 - ΟείίηίΙίοηδ 

4 ΤΗε ίοΙΙοννίη§ ίΗτεθ ηενν ρ3Γ3§Γ3ρΗ5 3Γε εεΙείεεΙ 3ίίετ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 53: 

"54 Ρίίβ όαηιρβΓ Ϊ5, ίοτ ίΐιε ρυτροδε οί ίηηρΙεΓηεηίίη§ Γε§υί3ίίοη 9.7 εείορίεεί 8γ Γεδοίυίίοη 
Μ50.365(93), 35 ιτΐ3γ 8ε 3Γπεηάεά, 3 είενίεε Ϊη5ί3ΐίεε1 ίη 3 νεηίίΐ3ίίοη εΐυεί, ννΗίεΗ υηάετ πογιτιβΙ 
εοηεϋίίοηδ Γειτΐ3ίη5 ορεη 3ίίοννίη§ ίίονν ϊη ίΗε είυεί, 3ηά 15 είοδεεΙ ε)υπη§ 3 ίίτε, ρΓενεηίίη§ ίΗε ίίονν ίη 
ίΗε είυεί ίο τε5ίΓΪοί ίΐιε ρ3553§ε οί ίίτε. Ιη ιΐ5ίη§ ίΗε 3Ϊιονε εΙείίηίίίοη ίΐιε ίοΙΙοννίη§ ίεπτΐ5 ΓΠ3γ 8ε 
355οεί3ίεά: 

.1 αυίοιτιαΐίοβτε άαηηρεΓ 15 3 Είτε εΐΒΐηρεΓ ίΐΐ3ί εΙθ585 ίηείερεηεΐεηίΐγ ίη Γ85ροη5ε ίο εχρο5υτε 
ίο ίίτε ρτοείυείδ; 

.2 ιναηυαΙβίε όαΓηρετ 15 3 ίίτε εΙειηρεΓ ΐΐΐ3ΐ 15 ίηίεηάεά ίο 8ε ορεηεεΙ ογ εΙοδεεΙ 8γ ίΗε εΓενν 
8γ 83ηε) 3ί ί8ε άειηρεΓ ίί5είί; 3ηά 

.3 ΓεηηοΐεΙγ ορεταΐεόβίε όαινρεΓ 15 3 ίίτε εΙεπηρεΓ ΐΡΐ3ί ίδ είθ5εά 8γ ί8ε εΓενν ίΗτου§Η 3 
εοηίΓοί Ιοο3ίεά 3ί 3 άΪ5ί3ηοε 3\Λ/3γ ίΓΟΓη ί8ε εοηίΓοΙΙεε) εΐΒΓηρετ. 

55 5 ηιοΙ<ε όαιτιρεΓ Ϊ5, ίοτ ί8ε ριιτροδε οί ίηηρΙεΓηεηΐίηβ Γε§υΐ3ίίοη 9.7 Βάορίεά 8γ Γεδοίυίίοη 
Μ50.365(93), 35 ιτΐ3γ 8ε 3ΐηεηεΙεεΙ, 3 είενίεε ίη5ί3ίίεεΙ ίη 3 νεηΐίΐ3ίίοη είυεί, \Λ/8ίε8 υηεΙεΓ πογππβΙ 
εοηείίίίοηδ Γειτΐ3ίη5 ορεη 3ίίοννίη§ ίίονν ίη 18ε εΐυεΐ, 3ηεΙ ίδ είοδεεΙ είυπη§ 3 ίίτε, ρΓενεηΐίη§ ίΗε ίίονν ίη 
ίΗε είυεί ίο εεδίπεί ί8ε ρ3553§ε οί 5ΓηοΙ<ε 3ηε) Ηοί §3585. Α 5ηηοΙ<ε εΐ3ΓηρεΓ 15 ηοί εχρεείεεί ίο 
εοηίπΗυίε ίο ί8ε ίηίε§Γίίγ οί 3 ίίτε Γ3ίεεΙ εϋνίδίοη ρεηείΓ3ίεά 8γ 3 νεηίίΐ3ίίοη άυεί. Ιη υ5ίη§ ίΗε 
38ονε είείίηίίίοη ίΗε ίοίίοννίη§ ίεπτΐ5 ηηεγ 8ε 355οεί3ίεεΙ: 

.1 αυίοηιαΐίε 5ΓηοΙ<ε όαινρεΓ Ϊ5 3 5ΐτιοΙ<ε άειτιρεΓ ΐΗ3ί είθ5ε5 ίηάερεηάεηίΐγ ίη Γ85ροη5ε ίο 
εχρο5υτε ίο 5ΐτιοΙ<ε ογ Ηοί §3585; 

.2 ιτιαηυαΙ 5ηιοΙ<ε άαηιρεΓ ίδ 3 5ΐηοΙ<ε εΐ3ηηρεΓ ίηίεηείεε) ίο 8ε ορεηεεΙ ογ είθ5εε) 8γ ίΗε εΓενν 
8γ Η3ηεΙ 3ί ίΗε άειηρεΓ ίί5είί; 3ηε) 

.3 ΓεηΊοΐεΙγ ορεΓαίεό 5ηιοΙ<ε όαηιρεΓ 15 3 5ΐτιοΙ<ε ε)3ηηρεΓ ΐΗ3ί 15 είθ5εεΙ 8γ ίΗε εΓενν ίΗτου§Η 3 
εοηίΓοί Ιοε3ίεε) 3ί 3 ε)Ϊ5ΐ3ηεε 3νν3γ ίΓΟΓη ίΗθ εοηίΓοΙΙεε) είΒΓηρετ. 

56 Ι/βΗ/ε/ε εαΓΓ/βε Γηε3Π5 3 ε3Γ§ο 5Ηίρ ννίίΗ ητιυΐίί ε)εεί< γο-γο 5ρ3εε5 είε5ί§ηεεΙ ίοΓ ίΗε ε3ΓΠ3§ε οί 
εηηρίγ ε3Γ5 3ηεΙ ΐτυεί<5 35 ε3Γ§ο." 
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Ρ3« Β 

ΡΓθνθηΐΐοη οί Ηγθ 3πά θχρίοδϊοη 

Κθ§υΐ3ΐϊοη 4 - ΡΓοήθήϊΙΐΐγ οί ϊ§ηϊίΐοη 

5 Ρ3Γ3§Γ3ρή 5.5 ί$ ΓθρΙθΟθά ννίίή ίήθ ΤοΙΙο\Λ/ίη§: 

"5.5 ΙηθΓί §35 5γ5ΐθΓΠ5 

5.5.1 ΑρρΙϊε3ΐϊοη 

5.5.1.1 Ρογ ΐ3ηΙ<θΓ5 οί 20 ; 000 ΐοηηθ5 ήθ3ήννθί§ήί θποΙ υρννθτοΐδ οοηδίΓυοίθά οη ογ θίίθΓ 1 ΙιιΙγ 2002 
ήυΐ ήθίοΓθ 1 ϋ3ηυθΓγ 2016, ίήθ ρΓοΐθοίίοη οί ίήθ οθγ§ο ί3ηΙ<5 5ήθΙΙ ήθ θοήίθνθά ήγ 3 ίίχθά ίηθΓί §35 
5γ5ΪΘΠΊ ίη ΒΟΟΟΠίΒΓΙΟΘ \Λ/ίΐή ΐΗθ ΓθςυίΓΘΓΠθηίδ οί ίήθ ΡίΓΘ 53ίθΐγ 5γ5ίθΓΤΙ5 ΟοοΙθ, 35 θήορίθή ήγ 
Γθ5θΙυΐίοη Μ50.98(73), θχοθρί ΐίΐ3ΐ ίΤιβ ΑάιτιίηίδίΓθίίοη ηπ3γ θοοθρί οϊΜθγ θρυίνθίθηί 5γ5ΐθΐη5 ογ 
3ΓΓ3η§ΘΓΠΘΠί5, 35 άθδΟΠήθά ΙΠ ρ3Γ3§Γ3ρή 5.5.4. 

5.5.1.2 Ρογ ί3ηΙ<θΓ5 οί 8,000 ίοηηθ5 άθ3ήννθί§ήί 3π8 υρ\Λ/3Γά5 οοηδίπιοίθεΐ οη ογ 3ίΐθΓ 1 ίθηιΐθΓγ 2016 
ννήθη 03ΓΓγίη§ οθγ§οθ5 άθδοπήθά ίη Γθ§υΐ3ίίοη 1.6.1 ογ 1.6.2, ίήθ ρΓοΐθοίίοη οί ΐΗθ ε3Γ§ο ΐ3ηΙ<5 5ίΐ3ΐΙ 
ήθ θεήίθνθή ήγ 3 ίίχθά ίηθΓί §35 5γ5ΐθηη ίη 3οεοΓ(ί3ηοθ ννίΐή ίήθ ΓθρυίΓθίτίθηίδ οί ίήθ Ριγθ 53ίθΐγ 
5γ5ΪΘΓΠ5 Οοάθ, ΘΧΟθρΐ ίίΐ3ΐ ίΜθ ΑάΓηίηί5ίΓ3Ϊίθη ΓΠ3γ 3£Χθρί ΟΐίΐθΓ θςυίν3ίθηί 5γ5ίθΓΠ5 ΟΓ 
3ΓΓ3η§ΘΓΠθηί5, 35 άθδεπήθά ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 5.5.4. 

5.5.1.3 Τ3ηΙ<θΓ5 ορθΓ3ίίη§ ννίίή 3 03Γ§ο ΐ3ηΙ< είθ3ηίη§ ρΓοοθάυτθ υ5ίη§ ΟΓυεΙθ οίΙ \Λ/35ίιίη§ 5ίΐ3ΐΙ ήθ 
ίίίίθή ννίΐή 3η ίηθΓί §35 5γ5ίθΓη εοιτιρΙγίη§ ννίίή ίήθ Ριγθ 53ίθΐγ 5γ5ίθηΐ5 Οοάθ 3ηά ννιΐή ΐίχθή ί3ηΙ< 
\Λ/35ήίη§ ιτΐ3θήίηθ5. ΡΙοννθνθΓ, ίηθΓί §35 5γ5ίθΐτΐ5 ΐίίίθή οη ί3ηί<θΓ5 οοηδίπιοίθά οη ογ 3ίίθΓ 1 ΙυΙγ 2002 
ήυί ΗθίοΓθ 113ηυ3τγ 2016 δίίθΙΙ εοιηρΙγ ννίΐή ίήθ Ριγθ 5θίθίγ 5γ5ίθΓΠ5 Οοάθ, 35 θάορίθή ήγ Γθ5θΙυίίοη 
Μ50.98(73). 

5.5.1.4 Τ3ηΙ<θΓ5 ΓθςυίΓθά ίο ήθ ίίίίθά ννίΐή ίηθΓί §35 5γ5ίθηη5 5ή3ΐΙ οοηιρίγ ννίίίι ίήθ ίοΙΙοννίη§ 
ρΓονΪ5ίοη5: 

.1 οΙουήΙθ-ήυΙΙ 5ρ30θ5 δίίθΙΙ ήθ ίίίίθά ννίίίι 5υίΐ3ήΙθ εοηηθθίίοη5 ίοΓ ίήθ 5υρρΙγ οί ίηθΓί §35; 

.2 ννήθΓθ ήυΙΙ 5ρ30θ5 3 γθ οοηηθοίθΗ ίο 3 ρθπτίθηθηίΐγ ίίίίθή ίηθΓί §35 οϋδίπήυίίοη 5γ5ίθηη, 
ΓΠΘ3Π5 δήθΙΙ ήθ ρΓονίήθά ίο ρτθνθηί ήγάτοθθΓήοη §35θ5 ϊγοππ ίήθ οθγ§ο ί3ηΙ<5 θηίθπη§ ίήθ 
ΗουήΙθ ήυΙΙ 5ρ30θ5 ίήτου§ή ίήθ 5γ5ίθηη; 3ηά 

.3 ννήθΓθ 5υεή 5ρ30θ5 3γθ ηοί ρθπηθηθηίΐγ εοηηθοίθά ίο 3η ίηθΓί §35 άίδίπήυίίοη 5γ5ίθΓη, 
3ρρΓορΓΪ3ΐθ ΓΠΘ3Π5 δήθΙΙ ήθ ρΓονίήθά ίο θΙΙονν οοηηθοίίοη ίο ίήθ ίηθΓί §35 ΓΠ3ίη. 

5.5.2 ΙηθΓί §35 5γ5ΐθΙΤΙ5 οί θήεηΊΪ03ΐ Ϊ3ηΙ<ΘΓ5 3Πά §35 03ΓΓΪΘΓ5 

5.5.2.1 Τήθ ΓθςυίΓθΓΠθηίδ ίοΓ ίηθΓί §35 5γ5ίθΐτΐ5 οοηίΒίηθά ίη ίήθ Ριγθ 5θίθίγ 5γ5ίθηη5 Οοάθ ηθθά ηοί 
ήθ θρρίίθά ίο εήθηηίεθΙ ί3ηί<θΓ5 οοηδίΓυείθή ήθίοτθ 1 ίθηυθΓγ 2016, ίηεΙυοίίη§ ίήθ5θ οοηδίΓυείθά 
ήθίοΓθ 1 ΙυΙγ 2012, 3ηά 311 §35 03 γγϊθγ5: 

.1 ννήθη 03ΓΓγίη§ θβγ§οθ5 άθ5θΓίήθε) ίη Γθ§υί3ίίοη 1.6.1, ρτονίάθά ίή3ί ίήθγ οοηηρίγ ννίΐή ίήθ 
ΓθρυίΓθΓηθηί5 ίοΓ ίηθΓί §35 5γ5ίθηΐ5 οη οήθΓηίοθΙ ί3ηί<θΓ5 Θ5ί3ή1ί5ήθά ήγ ίήθ ΑοΙηηίηί5ίΓ3ίίοη, 
ή35θά οη ίήθ §υίείθΙίηθ5 άθνθίορθά ήγ ίήθ θΓ§3ηίζ3ίίοη*; ογ 

.2 ννήθη 03ΓΓγίη§ ίΙθΓηηηθήΙθ οβγ§οθ 5 οίήθΓ ίήθη εΓυάθ οίΙ ογ ρθίΓοΙθυηη ρτοάυείδ 5υοή 35 
03 γ§οθ 5 Ιί5ίθά ίη οή3ρίθΓ5 17 3ηά 18 οί ίήθ ΙηίθΓηθίίοηθΙ ΒυΙΙ< ΟήθΓηίοθΙ Οοάθ, ρΓονίήθά ίήθί 
ίήθ 03ρ3είΐγ οί ί3ηΙ<5 ϋ5θά ίοΓ ίήθίτ 03 γγΪ3§θ άοθ5 ηοί θχοθθά 3,000 γπ 3 3ηά ίήθ ίηάίνίάυθί 
ηοζζίθ 03ρ30ίΐίθ5 οί ΐ3ηΙ< νν35ήίη§ ηηθοήίηθδ άο ηοί θχοθθ 8 17.5 Γη3/ή 3ηοΙ ίήθ ίοίθί 


* ΚθίθΓ ίο ίήθ ΚβςιυΙαΐίοη /ογ ίηβΓί ρα5 εγΒίειτιε οη οΙιβΓηιοαΙ ΐαηΙκβΓ 5, θήορίθά ήγ ίήθ Οτ§3ηίζ3ίίοη ήγ 
ΓθδοΙυίίοη Α.567(14), 3ηή Οογγ.1. 
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οοηηήίηθεΙ ίήτου§ήρυΐ ϊγογπ ίήθ ηυιτιήθΓ οί ηίθοήίηθδ ίη υ$θ ίη 3 03Γ§ο ί3ηΙ< 3ΐ 3ηγ οπθ ίίιηθ 
άοθ5 ηοί θχοθθοΙ 110 γπ3/Ιί. 


5.5.3 (ΐεηεΓ3ΐ ΓθςυΪΓθίπθηΐε ίοΓ ϊηεΠ §35 δγδίεπίδ 

5.5.3.1 Τήθ ίηθΓί §35 5γ5ΐθΓη βΙίβΙΙ ήθ οθρθήίθ οί ίηθΓίίη§, ρυτ§ίη§ 3ηά §35-ίΓθθίη§ θΐτιρίγ ΐ3ηΙ<5 3πά 
ιτΐ3ίηΐ3Ϊηίη§ ΐήθ 3ίηηο5ρήθΓθ ίη οθγ§ο ί3ηΙ<5 ννίίή ΐΗθ ΓθςυίΓθοΙ οχγ§θη εοηίθηί. 

5.5.3.2 Τ3ηΙ<θΓ5 ίίίίθή ννίίή 3 ίιχθή ίηθΓί §35 5γ5ίθ(η 5ή3ΐΙ ήθ ρΓονίάθοί ννϊίΐη 3 οίθ5θεΙ υΙΐ3§θ 5γ5ΐθΓη. 

5.5.4 ΚεςυΪΓειηεηίε ίοΓ θςυίνβίεηΐ 5γ5ίθΓΠ5 

5.5.4.1 Τήθ Α8ηηίηί5ίΓ3ίίοη ιτίθγ, θΐίθΓ ήθνίη§ §ίνβη εοη5ίάθΓ3ίίοη ΐο ΐήθ 5ήίρ'5 3ΓΓ3η§θΓηθηί 3ηο) 
θρυίριηθηί, θοοθρί οίήθΓ ίιχθή ίη5ί3ΐί3ίίοη5, ίη θοεοΓάθηοθ ννίίή Γθ§υί3ίίοη 1/5 3ηά ρ3Γ3§Γ3ρή 
5.5.4.3. 

5.5.4.2 Ρογ ί3ηΙ<θΓ5 οί 8,000 ίοηηθδ ήθ3θΙννθί§ήί 3ηή υρ\Λ/3πΐ5 ήιιί Ιθ55 ίήθη 20,000 ίοηηθδ 
ήθ3θΙννθί§ήί εοηδίΓυείθά οη ογ θίίθΓ 1 Ιθηυθτγ 2016, ίη Ιίθυ οί ΐίχθά Ϊη5ΐ3ίΐ3ίίοη5 35 ΓθρυίΓθά ήγ 
ρ3Γ3§Γ3ρή 5.5.4.1, ΐήθ ΑοίΓηίηί5ίΓ3ίίοη ηη3γ θοοθρΐ οίήθΓ θρυίνθίθηί 3ΓΓ3η§θηηθηί5 ογ ηηθ3η5 οί 
ρτοίθοίίοη ίη θοεοΓήθηοθ ννίίή Γθ§υί3ΐίοη 1/5 3ηά ρ3Γ3§Γ3ρή 5.5.4.3. 

5.5.4.3 ΕρυίνθΙθηί 5γ5ίθηη5 ογ 3ΓΓ3η§θΓηθηί5 5ίΐ3ΐΙ: 

.1 ήθ 03ρ3Ϊ)Ιθ οί ρΓθνθηίίη§ ε)3η§θΓου5 30€υΓπυΐ3ίίοη5 οί θχρίοδίνθ ιτιίχίυΓθδ ίη ίηίθοί 03Γ§ο 
ί3ηΙ<5 ήιιπη§ ηοΓΓΠ3ΐ δθτνίοθ ίήτου§ήουί ΐήθ ήθΙΙθδί νογ3§θ 3ηή ηθθθ553Γγ ίη-ί3ηΙ< 
ορθΓ3ίίοη5; 3ηοΙ 

.2 ήθ 50 άθ5ί§ηθ8 35 ίο Γηίηίηηίζθ ΐήθ Π5ί< οί ί§ηίίίοη ίΓΟΓη ΐήθ §θηθΓ3ίίοη οί 5ί3ίίο θίθείπαίγ 
ήγ ΐήθ 5γ5ΐβηη ίΐ5θΙί." 


Ρ3Γί € 

5υρρΓθ55ίοη οί Ηγθ 


Κθ§υΐ3ΐίοη 9 - ΟοηίβίηΓηεηΐ οί Ηγθ 

6 Ρ3Γ3§Γ3ρή 7 15 ΓθρΙθΟθή \Λ/ίΐή ΐήθ ίοΙΙοννίη§: 

"7 νεηίΐΐθίΐοη 5γ5ίθΓΠ5 

(ΤήΪ5 ρ3Γ3§Γ3ρή 3ρρΙίθ5 ΪΟ 5ίΐίρ5 ΟΟηδίΓΙΙΟίθά 0Π ΟΓ 3ίίθΓ 113ηυ3τγ 2016) 

7.1 ΟεηεΓθΙ 

7.1.1 νθηίίΐ3ίίοη οίυοίδ, ίηεΙυεΙίη§ 5ίη§Ιθ 3ηοΙ άουήίθ \λ/3ΙΙ άυεί5, 5(ΐ3ΐΙ ήθ οί 5 ϊθθΙ ογ θςυίνθίθηί 
Γη3ΐθΓΪ31 θχοθρί ίίθχίήίθ ΙοθΙΙο\λ/5 οί 5ήθΓί Ιθη§ΐίι ηοΐ θχοθθάίη§ 600 Γηηη υ5θά ίοΓ εοηηθοίίη§ ίθΠ5 ίο 
ίήθ άυ<:ίίη§ ίη 3ίΓ-εοηεΙίΐίοηίη§ γοοππ5. ί)ηίθ55 θχρτθδδίγ ρΓονίήθή οίήθΓ\Λ/Ϊ5θ ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 7.1.6, 3ηγ 
οίήθΓ ΓΠ3ΪΘΓΪ31 ϋ5θί) ίη ίήθ οοη5ίΓυοίίοη οί ήυοί5, ίηοΙυεΙίη§ ίηδυΐθίίοη, 5ίΐ3ΐΙ θΙδο ήθ ηοη- 
εοΓηήϋ5ίίήΙθ. ΗοννθνθΓ, 5ήθΓί άυοΐ5, ηοί §θηθΓ3ίίγ θχοθθοΙίη§ 2 ηη ίη Ιθη§ίή 3ηά ννίίή 3 ίΓθθ ογο55- 
5θείίοη3ί 3ΓΘ3* ηοί θχοθθίϋη§ 0.02 γπ2, ηθθή ηοί ήθ οί 5ίθθΙ ογ θςυίνθίθηί ΓηθΐθΓΪθΙ, 5υή]θεί ίο ίήθ 
ίοΙΙοννίη§ εοηοΙίίίοηδ: 
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.1 ΐήθ 8υοΐ5 βΙιθΙΙ Ηθ ιτιθοΙθ οί ηοη-εοΓηΒιΐ5ίίΒΙθ γπθϊθγϊβΙ, ννήίείι ΓΠ3γ Βθ ί3εθεΙ ίηίθΓη3ίΙγ 3ηά 
ΘΧΪΘΓΠ3ΐΙγ \Λ/ίΐΗ ΓΠΘΐη(3Γ3ηθ5 ή3νίη§ Ιθ\Λ/ ίΐ3ΙΤΙΘ-5ρΓΘ3εΙ 0Ρΐ3Γ30ΐ:θΓΪ5ΪΪ05 3πά, ΪΠ 63εΒ 035Θ, 3 
031ο γ ϊΤϊο ν3ΐϋθ* ** ηοί θχεθθάίηβ 45 ΜΙ/γπ 2 οί ίΒθίτ 5υτί3εθ 3ΓΘ3 ίοτ ΐήθ ΐίιίοΙ<ηθ55 υχθά; 

.2 ίΒθ εΙυεί5 3 γθ οηΐγ υ5θεΙ 3ΐ ίΒθ θηά οί ίΒθ νθπΐίΐ3ΐίοη είθνίεθ; 3πύ 

.3 ίΒθ άυεί5 3 γθ ηοΐ 5Ϊίυ3ΐθά Ιθ55 ίίΐ3η 600 ιτιιη, ιτΐθ35ϋΓθοΙ 3ΐοη§ ίΤ ιθ άιιεί, ίΐΌΐη 3η ορθπίη§ 
ίη 3η "Α" ογ "Β" εΐ355 είίνίδίοη, ίηείυεΙίη§ εοηίίηυου5 "Β" εί355 εθίίίη§. 


7.1.2 ΤΒθ ίοΙΙο\Λ/ίη§ 3ΓΓ3η§θΓηθηί5 5Η3ΙΙ Βθ ίθ5ίθά ίη 3εεοΓεί3ηεθ ννϊΐή ίΒθ Ριγθ Τθ$ί ΡΓοεθεΙυΓθ5 ΟοεΙθ: 

.1 ίίτθ ά3ΓηρθΓ5, ίηείυάίη§ ίήβΪΓ ΓθΙθν3ηί γπθ 3Π5 οί ορθΓ3ίίοη, ΗοννθνθΓ, ίίΐθ ίθ5ίίη§ 15 ηοί 
ΓθρυίΓθά ίοτ ά3ΓηρθΓ5 ΙοοβϊθοΙ 3ΐ ίΒθ ΙοννβΓ θηά οί ίΒθ είυεί ίη θχίΐ3ϋ5ΐ εΙυεί5 ίοΓ §3ίΙθγ 
Γ3η§θ5, \Λ/ήίοΤι ιτιυδί Βθ οί 5ΐθθΙ 3ηεΙ ε3ρ3ΒΙθ οί 5ΐορρίη§ ίΒθ εΐΓ3υ§Ηί ίη ίΒθ οίυοΐ; 3ηε) 

.2 οίυοΐ ρθηθΐΓ3ΐίοη5 ίΗτουβΗ "Α" εΐ355 άίνίχίοηχ. ΗοννθνθΓ, ίΒθ ΐθ5ΐ 15 ηοΐ ΓθρυίΓθε) \λ/Βθγθ 
5ϊθθΙ 5ίθθνθ5 3γθ είίΓθείΙγ ]οίηθά ίο νθηίίΐ3ίίοη είυείδ Βγ ΓΠΘ3Π5 οί πνθίθεΙ ογ 50γθ\λ/θοΙ 
εοηηθείίοηδ ογ Βγ \Λ/θΙοΙίη§. 

7.1.3 Ριγθ ά3ηηρθΓ5 βΡίβΙΙ Βθ θ35Ϊίγ 3εεθ55ίΒΙθ. ννίΐθΓθ ίΗθγ 3γθ ρΐΒΟθά ΒθΗίηεΙ εθίίίη§5 ογ Ιίηίη§5, ίΗθ5θ 
εθίΙίη§5 ογ Ιίηίη§5 5Η3ΙΙ Βθ ρτονίείθά ννίίΗ 3η ίηδρθείίοη Η3ίεΗ οη ννΗίεΗ ίΒθ ίείθηίίίίεθίίοη ηυηηΒθΓ οί 
ΐίΐθ Ηγθ ε)3ΓηρθΓ Ϊ5 ηη3Γΐ<θά. ΤΗθ ίίτθ οί3ΓηρθΓ ίοίβηΐίίίοΒΐίοη ηυιτιΒθΓ 5ίΐ3ΐΙ 3150 Βθ γπ3γΙ<θοΙ οη 3ηγ 
ΓθΓηοίθ εοηίΓοίΒ ρτονίάθά. 

7.1.4 \/θηίίΐ3ίίοη οΐυοίδ 5ίΐ3ΐΙ Βθ ρτονίάθά ννίΐΤι Η3ίεΗθ5 ίοΓ ίηδρβείίοη 3ηεΙ εΙθ3ηίηβ. ΤΒθ Η3ίεΗθ5 5ίΐ3ΐΙ 
Βθ Ιθ03ίθά ΠΘ3Γ ΐίΐθ ίίΓΘ ε)3ΙΤφθΓ5. 

7.1.5 ΤΒθ ΓΠ3ίη ίηίθί5 3ηεΙ ουίίθί5 οί νβηΙίΐ3ΐίοη 5γ5ίθΐτΐ5 βΙίβΙΙ Βθ ε3ρ3ΒΙθ οί Βθίη§ οΙθ5βοΙ ϊγοπι 
ουΐ5ίε)θ ίΒθ 5ρ30θ5 Βθίη§ νθηίίΐΒίθά. ΤΒθ ιτΐθ3η5 οί είθ5ίη§ χΙίβΙΙ Βθ Θ35ί1γ 3εεθ55ίΒΙθ 35 ννβΙΙ 35 
ρΓΟΓηίηθηίΙγ 3ηά ρθΓΓΠ3ηθηίΙγ γπ3γΙ<θοΙ 3ηά 5ίΐ3ΐΙ ίηεΠθ3ίθ ΐίΐθ ορθΓ3ίίη§ ροδίίίοη οί ίΒθ είθ5ίη§ 
είθνίεθ. 

7.1.6 ΟοιτιΒυδίίΒΙθ §35ί<θί5 ίη ίΐ3η§θά νθηίίΐ3ίίοη είυεί εοηηθείίοηδ 3γθ ηοί ρθπηίίίθεΙ ννίίΗίη 600 Γηηι 
οί ορθηίη§5 ίη "Α" ογ "Β" εΐ355 ο)ίνί5Ϊοη5 3ηά ίη άυεί5 ΓθρυίΓθά ίο Βθ οί "Α" εί355 εοη5ίΓυείίοη. 

7.1.7 \/θηίίΐ3ίίοη ορθηίη§5 ογ 3Ϊγ ίΐ3ΐ3ηεθ εΙυεί5 Βθίννθθη ίννο θηείοδθά 5ρ3εθ5 5ίΐ3ΐΙ ηοί βθ ρΓονίείθεΙ 
θχεθρί 35 ρθΓΓπίίΐθεί Βγ ρ3Γ3§Γ3ρίΐ5 4.1.2.1 3ηεΙ 4.2.3. 


* ΤΗθ ΐθΓΓΠ /γθθ θΓθ55-5εοϋοηαΙ ατεα ΓΠΘ3Π5, θνθη ίη ίήθ ε35θ οί 3 ρΓθ-ίη5υΐ3ίθεΙ εΐυεί, ίΗθ 3ΓΘ3 ε3ίευΐ3ίθεΙ οη 
ίήθ 1)3515 οί ΐήθ ίηηθΓ άίηίθηδίοηδ οί ίήθ είυεί ίίδθίί 3ηεΙ ηοί ίήθ ίη5υΐ3ίίοη. 

** ΚθίθΓ ίο ίήθ ΓθεοΓηΓηθηε)3ίίοη5 ρυΗΙίδίίθεΙ βγ ίΗθ ΙηίθΓη3ίίοη3ί Οτ§3ηίζ3ίίοη ίοΓ 5ί3ηεΐ3ΓεΙίζ3ίίοη, ίη 
ρ3Γίίευί3Γ ρυΗΙίε3ίίοη 150 1716:2002, Κθ3είίοη ίο ίήθ ίίτθ ίθ5ί5 ίοΓ ΗυίΙεΙίη§ ρτοείυείδ - ϋθίθΓΓηίη3ίίοη οί ίήθ 
Ηθ3ί οί εο(τώυ5ίίοη. 
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7.2 ΑΓΓ3η§θΓηεηΙ οί άυείϊ 

7.2.1 ΤΜθ νθπΐΜθΐϊοη 5γ5ίθΓΠ5 ίοΓ ηίθεΜίηθΓγ 5ρ30θ5 οί ε3ίθ§οτγ Α, νθΜίείθ 5ρ3εθ5, γο-γο 5ρ3εθ5, 
β3ΐΙθγ5, 5ρβΟΪ3ΐ 03ίθ§ΟΓγ 5ρ30θ5 3Πά 03Γ§Ο 5ρ30θ5 δΜθΙΙ, ΙΠ §ΘΠΘΓ3|, Μθ 5θρ3Γ3ίθεΙ ΙγΟΓΠ θ3θΜ ΟίΜθΓ 
3 π8 Ιγοιπ ίΜθ νθηίίΙθίϊοη 5γ5ίθΐτΐ5 5θη/ίη§ οϊΜθγ $ρ30θ5. ΗοννθνθΓ, ίΜθ §3ίίθγ νθηίίίθίίοη 5γ5ίθηΐ5 οη 
03Γ§0 εΐΐίρε οί Ιθ55 ίΜθη 4,000 §Γ055 ΐΟΠΠ3§θ 3Πί) ΙΠ ρ355ΘΠ§ΘΓ 5Μϊρ5 03ΓΓγίΠ§ ΠΟΐ ΓΠΟΓΘ ίΜθΠ 36 
ρ355ΘΠ§ΘΓ5 Πθθά ΠΟί Μθ ΟΟΓΠρΙθίθΙγ 5θρ3Γ3ίθεΙ ΤγΟΓΠ ΟίΜθΓ νθΠΐϊ13ΪΪΟΠ 5γ5ΪΘΓΠ5, Μυί ΓΠ3γ Μθ 5ΘΓνθ8 
Μγ 5θρ3Γ3ΐθ είυείδ Εγοιπ 3 νθηΐϊΐ3ΐϊοη υηίί 5θη/ίη§ οϊΜθγ 5ρ3εθ5. Ιη 5υεΜ 3 ε35θ, 3η θυΐοιτοΐίο Ηγθ 
ά3ΐτιρθΓ 5Η311 Μθ ίίίίθεί ίη ίΜθ §3ίίθγ νθηίίίθίίοη είυεί πθβγ ίΜθ νβηϊΜθΐίοη υηίΐ. 

7.2.2 ϋυεί5 ρτονίάθά ίοΓ ίΜθ νθηΐίΐ3ίίοη οί ιτίθεΜίηθΓγ 5ρ30θ5 οί εθίθ^οεγ Α, §3ίίθγ5, νθΜίείθ 5ρ3εθ5, 
ΓΟ-ΓΟ 5ρ30θ5 ΟΓ 5ρθΟΙ31 ΟθίθβΟΓγ 5ρ30θ5 δΜθΙΙ ΠΟί ρ355 ίΜΓ0υ§Μ θεεΟΙΤΙΓηοεΙθίίοη 5ρ30θ5, 5ΘΓνίεθ 
5Ρ30Θ5, ΟΓ εοηίΓΟί 5ί3ίίθΠ5 υηίθ55 ίΜθγ εΟΙΓφίγ \Λ/ίίΜ ρ3Γ3§Γ3ρΜ 7.2.4. 

7.2.3 ϋυεί5 ρτονίείθεΙ ίοε ίΜθ νβηΐϊΐ3ΐϊοη οί θεεοιτίΓηοεΙθίίοη 5ρ3εθ5, 5θη/ίεθ 5ρ3εθ5 ογ εοηίΓΟί 
5ί3ίίθΠ5 5Ιΐ311 ηοί ρ355 ΐΜτθυ§Μ ΙΎΊθεΜίηθΓγ 5ρ30θ5 οί 03ίθ§ΟΓγ Α, §3ΐΙθγ5, νθΜίείθ 5Ρ30Θ5, ΓΟ-ΓΟ 5ρ30θ5 
ΟΓ 5ΡΘ0Ι3Ι 03ίθ§ΟΓγ 5ρ30θ5 υηίθ55 ίΜθγ εΟΙΓφίγ \Λ/ίίΜ ρ3Γ3§Γ3ρΜ 7.2.4. 

7.2.4 Αε ρθπτιίίίθεΙ Μγ ρ3Γ3§Γ3ρΜ5 7.2.2 3ηά 7.2.3 άυείχ 5Μ3ΙΙ Μθ θιϊΜθγ: 

.1 εοηεΐΓυεΐεεΙ οί 5ίθθί Ρΐ3νϊη§ 3 ίΜίεί<ηθ55 οί 3ΐ Ιθ35ΐ 3 ηιιτι ίοτ εΐυεΐε ννίίΜ 3 ίΓθθ εΓ055- 
5θείίοη3ί 3ΓΘ3 οί Ιθ55 ΐίΐ3η 0.075 ηι2, 3ΐ Ιθ35ί 4 Γη Γη ίοΓ εΐυείε ννίίΜ 3 ίΓθθ εΓθ55-5θείίοη3ί θγθθ 
οί Μθίννθθη 0.075 ηη2 3ηεΙ 0.45 πί2, 3ηεΙ 3ί Ιθ35ί 5 ιτιιη ίοΓ εΐυείε ννίίΜ 3 ίΓθθ εΓθ55-5θείίοη3ΐ 
3ΓΘ3 οί ονθΓ 0.45 ηι2; 

.2 ευίΐθΐιΐγ ευρροΓίθεΙ 3ηεΙ εΐίίίθηθεΙ; 

.3 ίίΐΐθε) ννίΐίι 3υΐοηΐ3ίίε Ηγθ εί3ΐτιρθΓ5 είθ5θ ίο ίΜθ ΜουηείθΠθδ ρθηθίΓθΐθεΙ; 3ηεΙ 

.4 ίηευίθίθεΙ ίο "Α-60" είθ55 5ί3ηε)3ΓεΙ ίΓοηη ίΜθ ΜουηείθΠθδ οί ίΜθ 5ρ3εθ5 ίΜθγ 5θπ/θ ίο 3 
ροίηί 3ΐ Ιθ35ί 5 γπ Μθγοηεί θθεΜ Ηγθ εΐ3ΓηρθΓ; 


ΟΓ 


.1 εοηείΓυείθά οί 5ίθθί ίη θεεοτείθηεθ ννίίΜ ρ3Γ3§Γ3ρΜ5 7.2.4.1.1 3ηε) 7.2.4.1.2; 3ηεΙ 

.2 ίηευΙΒίθεΙ ίο "Α-60" 0 Ι 355 5ί3ηεί3ΓεΙ ίΜτου§Μουί ΐήθ 5ρ3εθ5 ΐήθγ ρ355 ίΜτου§Μ, θχεθρί ίοΓ 
ε)υεί5 ίΜ3ί ρ355 ίΜτου§Μ 5ρ3εθ5 οί εθίθβοεγ (9) ογ (10) 35 είθίίηθε) ίη ρ3Γ3§Γ3ρΜ 2.2.3.2.2. 

7.2.5 Ρογ ίΜθ ρυτρο5θ5 οί ρ3Γ3§Γ3ρΜ5 7.2.4.1.4 3ηεΙ 7.2.4.2.2, είυεΐ5 5ίΐ3ΐΙ Μθ ίη5υΐ3ίθε) ονθΓ ΐήθίτ 
θηίίτθ εΓθ55-5θείίοη3ΐ θχϊθγπ3Ι 5υτί3εθ. ϋυεί5 ίίΐ3ί βγθ ουίδίείθ 6υί 3εΙ)3εθηί ίο ίΜθ 5ρθείΐίθεΙ 5ρ3εθ, 
3ηε) 5ίΐ3Γθ οηθ ογ γπογθ 5υτί3εθ5 ννίίή ίί, 5ίΐ3ΐΙ 6θ εοηδίεΙθΓθε) ίο ρ355 ί(ΐΓου§ίι ίήθ 5ρθείίίθά 5ρ3εθ, 3ηεΙ 
5 Ιί311 8θ ίη5υΐ3ίθεΙ ονθΓ ΐήθ 5υτί3εθ ΐήθγ βΜθγθ ννίΐίι ίήθ 5ρ30θ ίοΓ 3 είί5ί3ηεθ οί 450 ιίππί ρ35ί ΐήθ 
είυεί*. 

7.2.6 ννίΐθΓθ ίί 15 ηθεθ553Γγ ίίΐ3ί 3 νθηίίΐ3ΐίοη είυεί ρ355θ5 ίίΐΓου§ίι 3 ηΐ3ίη νθΓίίε3ί ζοηθ είίνίδίοη, 3η 
3υίθΓΠ3ίίε ίί γθ ά3ηηρθΓ 5ίΐ3ΐΙ ί>θ ίίίίθεί 3εΙ]3εθηί ίο ίήθ είίνίδίοη. Τήθ εί3ηιρθΓ 5ίΐ3ΐΙ 3ί50 6 θ ε3ρ3ί)1θ οί 
ί)θίη§ ηη3ηυ3ΐΙγ εΙοδθεΙ ϊγογο Θ3είι 5ίε)θ οί ίήθ εΐίνίδίοη. ΤΗθ εοηίΓοί Ιοε3ίίοη 5ίΐ3ΐΙ Ηθ Γθ3εΙίΙγ 3εεθ55ίί)1θ 
3ηε) ίΐθ εΙθ3Γίγ 3ηεΙ ρΓοηιίηθηίΙγ ηη3Γΐ<θεΙ. ΤΗθ είυεί ίΐθίννθθη ίΜθ είίνίδίοη 3ηεΙ ίΜθ είθίτιρθΓ δΜθΙΙ Μθ 
εοηδίευείθεΙ οί 5ίθθΙ ίη θεεοΓείθηεθ ννίίΜ ρ3Γ3§Γ3ρΜ5 7.2.4.1.1 3ηε) 7.2.4.1.2 3ηεΙ ίηδυίθΐθεΙ ίο 3ί Ιθ35ί 
ίΜθ 53ΓΠΘ ίί γθ ίηίθ§Γίίγ 35 ίΜθ είίνίδίοη ρθηθίΓθίθεί. ΤΜθ εΙθηηρθΓ 5 Μ 3 ΙΙ Μθ ίίίίθεί οη 3ί Ιθ35ί οηθ 5ίείθ οί 
ίΜθ είίνίδίοη ννίίΜ 3 νίδίΜΙθ ίηε)ίε3ίθΓ 5Μοννίη§ ίΜθ ορθΓ3ίίη§ ρο5Ϊΐίοη οί ίΜθ είθηιρθΓ. 

* 5Ι<θίεΜθ5 οί 5υεΜ 3ΓΓ3η§θΓηθηί5 βγθ εοηίθίηθεί ίη ίΜθ υηίίίθεΙ ΙηίθΓρτθί3ίίοη5 οί 501Α5 εΜθρίθτ 11-2 
(Μ50.1/αΓ0.1276). 
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7.3 06Ϊ3ΪΙ5 οί Ηγθ άθΐηρθΓϊ 3ηά είυεΐ ρθηθΪΓ3ΪΪΟΠ5 

7.3.1 ϋυείδ ρ35δίη§ ίϋτου§ϋ "Α" είθδδ οΙϊνΪ5Ϊοη5 δϋθΙΙ ιτίθθί ίϋθ ΤοΙΙοννϊη§ ΓθειυίΓθηΊθηίδ: 

.1 ννϋθΓθ 3 ίϋίη ρΙθίθεΙ οΐυοΐ ννίίϋ 3 ϊγθθ εεοδδ δθείίοηθΙ θγθθ θςυ3ΐ ίο, ογ Ιθ55 ίΡΐ3η, 0.02 ιτι2 
Ρ355Θ5 ΐήτουβή "Α" είθδδ εϋνίδίοηδ, ίϋθ ορθηίη§ δϋθΙΙ ϋθ ίίίίθεΙ ννίίϋ 3 δίθθΙ δϋθθί $1θθνθ 
Ρΐ3νϊη§ 3 ίϋίεΙεηθδδ οί 3ί Ιθ35ί 3 ιπεη 3ηε) 3 Ιθη§ίϋ οί 3ί Ιθ35ί 200 πίπί, εϋνίεΙθεΙ ρτβίβΓ3ΙοΙγ ίηΐο 
100 ιτιπη οη θθεϋ δίεΙθ οί 3 ϋυΙΙεϋθθεΙ ογ, ίη ίϋθ ε35θ οί 3 είθείε, ννήοΙΙγ ΙθίεΙ οη ίϋθ Ιο\λ/θγ δίεΙθ 
οί ίϋθ άθοΙ<5 ρθηθΐΓ3ίθε); 

.2 ννίΐθΓθ νθηΐίΐ3ίίοη εΐυείδ ννίίϋ 3 ίεθθ εεο55-5θείίοη3ΐ 3ΓΘ3 θχεθθεϋη§ 0.02 γπ2, ϋυί ηοΐ γπογθ 
ίϋθη 0.075 γπ2, ρ355 ίϋτου§ϋ "Α" είθδδ εϋνίδίοηδ, ίϋθ ορθηίη§5 5ίΐ3ΐΙ ϋθ ΙίηθεΙ ννίίϋ δίθθΙ δϋθθί 
δίθθνθδ. Τϋθ εΐυείδ 3ηεΙ δίθθνθδ βΡίθΙΙ ϋθνθ 3 ίϋίεΙεηθδδ οί 3ΐ Ιθ35ί 3 ιτιιη 3ηά 3 Ιθη§ίϋ οί 3ί 
Ιθ35ΐ 900 ιτιιτι. \Λ/ϋθη ρ3δδίη§ ίϋτου§ϋ ϋυΙΙεϋθθεΙδ, ίϋίδ Ιθη§ίϋ δϋθΙΙ ϋθ εϋνίεΙθεΙ ρεθίθΓθϋΙγ ίηίο 
450 ιίπγπ οη θθεϋ δίεΙθ οί ίϋθ ϋυϋεϋθθε). Τϋθδθ εΐυείδ, ογ δίθθνθδ Ιίηίη§ δυεϋ εΐυείδ, 5ίΐ3ΐΙ ϋθ 
ρΓονίεΙθεΙ ννίίίι ΐιτβ ίηδυΐθίίοη. Τϋθ ίηδυΐθίίοη 5ίΐ3ΐΙ ίΐ3νθ 3ί Ιθθδί ίϋθ 53γπθ Ηγθ ίηΐθ§ΓΪΐγ 35 ίϋθ 
ε)ίνΪ5ίοη ίϋτου§ϋ ννϋίεϋ ίϋθ εΐυεί ρ355θ5; 3ηεΙ 

.3 3υίοηη3ΐίε Ηγθ εΐ3ΓηρθΓ5 βΡίβΙΙ ϋθ ίίίίθεΙ ίη 311 εΙυεΐ5 ννίίίι 3 ίΓθθ εΓθ55-5θείίοη3ΐ θγθθ 
θχεθθείίη§ 0.075 ηη2 ΐίΐθΐ ρ355 ίϋεου§ϋ "Α" εΐ355 εΙίνί5ίοη5. Εθεϋ εΙθίηρθΓ δϋθΙΙ ϋθ ίίΐΐθεΙ είθ5θ 
ΐο ίϋθ εΙϊνίΒίοη ρθηθίΓθίθεΙ 3ηε) ίΗθ είυεΐ ϋθίννθθη ίϋθ εΙθηηρθΓ 3ηεΙ ΐίΐθ εϋνίδίοη ρθηθίΓθίθά 
5Μ311 ϋθ εοη5ίΓυεΐθε) οί 5ϊθθΙ ίη θεεοεείθηεθ ννίίίι ρθΓ3§Γ3ρϋδ 7.2.4.2.1 3ηεΙ 7.2.4.2.2. Τϋθ Ηγθ 
ε)3ηηρθΓ 5ίΐ3ΐΙ ορθΓ3ΐθ 3υΐο γπ 3ΐί0311γ, ίιυΐ 5ίι311 315ο ϋθ ε3ρ3ίιΙθ οί ϋθίη§ εΙθ5θεΙ ηίθηυθΙΙγ 
ίΓοεη ίιοΐίι 5ίε)θ5 οί ίϋθ εϋνίδίοη. Τϋθ ε)3ηηρθΓ 5ίΐ3ΐΙ ί)θ ίίΐΐθεΙ ννίίίι 3 νίδίϋΐθ ίηεΙίε3ίθΓ ννήίείι 
5ίιονν5 ΐίΐθ ορθΓ3ίίη§ ροδίίίοη οί ίϋθ εΐ3ηηρθΓ. Ρϊγθ εί3ΓηρθΓ5 3γθ ηοί ΓθρυίΓθά, ίιοννθνθΓ, 
ννίΐθΓθ είυεί5 ρ355 ίϋτου§ϋ δρθεθδ 5υΓΓουηεΙθεΙ ί>γ "Α" εΐ355 ε)ίνί5ίοη5, ννίίϋουί δθη/ίη§ ίϋοδθ 
5ρ3εθ5, ρεονίάθά ΐίιοδθ εΙυεί5 ίΐ3νθ ίϋθ 53γπθ ϊϊγθ ίηίθ§πίγ 35 ίϋθ εΐίνίδίοηδ ννίιίείι ίΜθγ 
ρθηθΐΓ3ΐθ. Α είυεΐ οί εΓθ55-5θείίοη3ί 3ΓΘ3 θχεθθεϋη§ 0.075 ηι2 5ίΐ3ΐΙ ηοί ϋθ εϋνίεΙθεΙ ίηίο 
5ΓΠ311 θγ εΐυείδ 3ί ΐίΐθ ρθηθίΓ3ίίοη οί 3η "Α" εΐ355 εϋνίδίοη 3ηεΙ ΐήθη ΓθεοΓηίιίηθεΙ ίηίο ίίΐθ 
ο γ ί§ίη31 εΐυεί οηεθ ίϋτου§ϋ ίϋθ εϋνίδίοη ίο 3νοίεΙ ίηδί3ΐϋη§ ίϋθ εΙθηιρθΓ Γθε|υίΓθεΙ ϋγ ΐίιίδ 
ρεονίδίοη. 

7.3.2 \/θηίίΐ3ίίοη εΐυείδ ννίίίι 3 ϊγθθ εΓθ55-5θείίοη3ΐ 3ΓΘ3 θχεθθεϋη§ 0.02 ιτι2 ρ3δδίη§ ίϋτου§ϋ "Β" εΐ355 
ίιυΙΙ<ίΐθ3θΐ5 5ίι311 ί)θ Ιίηθε) ννίίίι 5ίθθΙ δϋθθί δίθθνθδ οί 900 ιηηη ίη Ιθη§ίϋ, εϋνίεΙθεΙ ρτθίθΓθίοΙγ ίηίο 450 
ιηπί οη Θ3είι δίεΙθ οί ίϋθ ϋυΙΙεϋθθεΙδ υηίθ55 ίϋθ είυεΐ ίδ οί 5ίθθΙ ίοε ίϋΪ5 Ιθη§ίϋ. 

7.3.3 ΑΙΙ ϊϊγθ άθΓηρθΓδ δϋθΙΙ ύθ εθρθϋΐθ οί ιηθηυθΙ ορθΓθίίοη. Τϋθ εΙθηηρθΓδ δϋθΙΙ ϋθνθ 3 εϋεθεί 
ηΐθοϋ3ηίε3ΐ ηΐθ3η5 οί γθΙθ35θ ογ, 3ΐίθΓΠ3ίίνθΙγ, ϋθ είοδθεΙ ύγ θΙθεΐΓΪε3ΐ, ϋγεΐΓ3υΙίε, ογ ρηθυηΐθίίε 
ορθΓΒίίοη. ΑΙΙ εΐ3ηηρθΓ5 5ϋ3ΐΙ ϋθ ηηθηυθΙΙγ ορθΓθϋΙθ ίΓΟΓη ϋοίϋ 5ίεΙθ5 οί ίϋθ εϋνίδίοη. Αυίοιτίθίίε ίίτθ 
άθηηρθΓδ, Ϊηε1υεϋη§ ίϋοδθ εθρθϋΐθ οί Γθηηοίθ ορθΓθίίοη, δϋθΙΙ ϋθνθ 3 Ϊ3Ϊΐ53Ϊθ ηηθοϋ3ηί5Γη ΐϋ3ΐ ννίΙΙ 
εΐοδθ ίϋθ εΙθΓηρθΓ ίη 3 Ηγθ θνθη υροη Ιοδδ οί θΙθείΓΪε3ΐ ροννθΓ ογ ϋγε)Γ3υϋε ογ ρηθυηΐ3ΐίε ρΓθδδυτθ 
Ιο55. ΚθηηοίθΙγ ορθΓ3ίθεΙ ίί γθ εΐ3ΓηρθΓ5 δϋ3ϋ ϋθ εθρθϋΐθ οί ϋθίη§ ΓθορθηθεΙ ηίθηυθΙΙγ 3ί ίϋθ εΙθΓηρθΓ. 


7.4 νθηίΝθίϊοη δγδίθίπδ ίοε ρ355θη§θΓ δϋίρδ ε3ΓΓγϊη§ γπογθ ίϋβη 36 ρ35δ£η§εΓ$ 

7.4.1 Ιη θάεϋίίοη ίο ίϋθ Γθε)ϋίΓθπηθηί5 ίη δθείίοηδ 7.1, 7.2 3ηεΙ 7.3, ίϋθ νθηίίΙθίίοη δγδίθίτι οί 3 
Ρ355 θπ§θγ δϋίρ ε3ΓΓγίη§ γπογθ ίϋθη 36 ρ355θη§θΓ5 δϋθΙΙ 3ΐδο γπθθϊ ίϋθ ίοϋοννίη§ ΓθριύΓθίπθηίδ. 
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7.4.2 Ιη §θπθγ3Ι, ίΜθ νθηίίΙθίίοη ίθηδ δΜθΙΙ Μθ 50 3γγ3π§θοΙ ϊΙίβϊ ίΜθ εΐυείδ Γθ3εΜίη§ ίΜθ νθπουδ 5ρ3εθ5 
Γθΐτΐ3ίη ννϊίΗϊη 3 ιτΐ3ίη νθΓίίεθΙ ζοπθ. 

7.4.3 5ΐ3ΐ γ\λ/3 γ θηεΙοδϋΓθδ δΜθΙΙ Μθ 5θη/θεΙ Μγ 3η ίηείθρθηείθηί νθηΐϊΐ3ΐϊοη ίθη θηεΙ εΐυεί δγδίθηη 
(θχΜθϋδί 3ηοΙ ευρρΙγ) ννΜίεΜ δΜθΙΙ ηοί 5θη/θ 3ηγ οϊΜθγ δρθεθδ ίη ίΜθ νθηΐίΐ3ΐίοη δγδίθΓηδ. 

7.4.4 Α εΐυεί, ίτΓθδρθείίνθ οί ϊΐ5 εΓθ55-5θείίοη, 5θη/ίη§ πίογθ ΙΜθπ οηθ 'ί\Λ/θθη-ε1θεΙ< θεεοηίΓηοεΙθίίοη 
5ρ3εθ, 5θενίεθ 5ρ3εθ ογ εοηίΓοΙ δίθίίοη, δΜθΙΙ Μθ ίίίίθά, πθθγ ίΜθ ρθηθίΓθΐίοη οί θθεΜ εΙθεΙ< οί δυεΜ 
δρθεθδ, ννίίΜ 3η θυίοηηθίίε 5ΐτηοΙ<θ εΙθίτιρθΓ ΐΗθΐ δΜθΙΙ θΙδο Μθ εθρθΜΙθ οί Μθίη§ εΐοεεε) ιτΐ3ηυ3ΐΙγ ϊγοιτι 
ίΜθ ρτοίθείθεΙ εΙβεΙ< θΜονθ ίΡιβ εΙθίτιρθΓ. \Λ/Ι ιθγθ 3 ίθη 5θη/θ5 πίογθ ίΜθη οηθ 'ΐννθθη-άθεΙ< δρθεθ 
ίΜΓου^Μ 5θρ3Γ3ΐθ εΙυεΐ5 ννίίΜίη 3 ηΐ3ίη νθΓίίεθΙ ζοηθ, θθεΜ είθάίεθίθεΐ ίο 3 δίη§Ιθ 'ί\Λ/θθη-εΙθεΙ< δρθεθ, 
Θ3εή εΐυεί δΜθΙΙ Μθ ρτονίΜθεΙ ννίίΗ 3 ιτΐ3ηυ3ΐΙγ ορθΓθίθεΙ 5ΐηοΙ<θ εΙθίηρθΓ ΤϊΐΐβεΙ εΐοεθ ίο ίΜθ ΐθη. 

7.4.5 Ν/θΓίίεθΙ εΐυείδ δΜθΙΙ, ίΐ ηθεθδδθτγ, Μθ ίηδυΙθίθεΙ 3$ ΓθρυΪΓθεΙ Μγ ίθΜΙθδ 9.1 3ηεΙ 9.2. Ουείδ δΜθΙΙ Μθ 
ίηδυΐθίθεΙ 35 ΓθςυίΓθά ίοε εΙθεΙ<5 Μθίννθθη ΐήβ 5ρ3εθ ίΜθγ 5θπ/θ 3ηεΙ ίΜθ 5ρ30θ Μθίη§ εοηδίεΙθΓθε), 35 
θρρΙίεθΜΙθ. 

7.5 ΕχΗθυδΐ άυεΐ5 Εγοπί §θΙΙθγ Γθηβθδ 

7.5.1 ΚεηυΐΓβιτιεηίΒ [ογ ρα55εη9βΓ 5Ηϊρ5 εαηγϊηςι ιτιΟΓε ΐΗαη 36 ραΒΒεηρβίΒ 

7.5.1.1 Ιη 3εΙε)ίίίοη ίο ίΜθ Γθε|ΐιίΓθΓηθηί5 ίη 5θείίοη5 7.1, 7.2 3ηεΙ 7.3, θχΜθϋδί εΙυεΐ5 Εγοππ §θΙΙθγ 
Γ3η§θ5 5 Ιί311 Μθ εοη5ίΓυείθεΙ ίη θεεοεείθηεθ ννίίΜ ρ3Γ3§Γ3ρΡΐ5 7.2.4.2.1 3ηεΙ 7.2.4.2.2 3ηεΙ ίηδυΐθίθά ίο 
"Α-60" εΐ355 5ί3ηεΐ3ΓεΙ ίΜτου§Μουί 3εεοηιηιοεΐ3ίίοη δρθεθδ, δθη/ίεθ δρθεθδ, ογ εοηίΓοΙ 5ί3ίίοη5 ίΜθγ 
ρ355 ίΜτουβΜ. ΤΜθγ 5 Ιί311 3150 Μθ ίίίίθεΙ ννίίίι: 

.1 3 §Γθ35θ ΐΓ3ρ Γθ3εΙίΙγ Γθηηον3ί)Ιθ ίοΓ εΙθ3ηίη§ υηίθ55 3η 3ΐίθΓΠ3ίίνθ ΒρρεονθεΙ §γθθ5θ 
Γ θΓηον3ί 5γ5ίθΓη 15 ίίίίθεΙ; 

.2 3 Ιϊγθ ε)3ηηρθΓ ΙοεθίθεΙ ίη ίΜθ ΙοννθΓ θηεΙ οί ίήθ εΐυεί 3ί ίΜθ ]υηείίοη Μθίννθθη ίΜθ εΐυεί 3ηε1 
ίΜθ §3ΐΙθγ Γ3η§θ ΜοοΜ ννΜίεΜ ίδ θυίοιτίθίίεθΙΙγ 3ηεΙ ΓθΐηοίθΙγ ορθΓθίθά 3ηεΙ, ίη 3εΙεΙίίίοη, 3 
ΓθΓηοίθΙγ ορθΓ3ίθεΙ Ηγθ εΐΒΓηρθΓ Ιοε3ίθεΙ ίη ίΜθ υρρθΓ θηεΙ οί ίΜθ εΐυεί είθ5θ ίο ίΜθ ουίίθί οί 
ίΜθ εΐυεί; 

.3 3 ίίχθά ΓΠΘ3Π5 ίοΓ θχΐί η§υ ί δΜ ί η § 3 ίίτθ ννίίΜίη ίΜθ εΐυεί*; 

.4 Γθηηοίθ-εοηίΓοΙ 3ΓΓ3η§θΐτΐθηί5 ίοε δΜυίίίη§ οίί ίΜθ θχΜθϋδί ίθηδ 3ηεΙ δυρρΙγ ίθηδ, ίοτ 
ορθΓ3ίίη§ ίΜθ ίίτθ εΙθηηρθΓδ πίθηίίοηθεΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΜ 7.5.1.1.2 3ηεΙ ίοε ορθΓ3ίίη§ ίΜθ Ηγθ- 
θχίίη§υίδΜίη§ δγδίθηη, ννΜίεΜ δΜθΙΙ Μθ ρίθεθεΐ ίη 3 ροδίίίοη ουίδίεΐθ ίΜθ §3ίΙθγ είοδθ ίο ίΜθ 
θηίΓθηεθ ίο ίΜθ §3ΐΙθγ. \Λ/Μθγθ 3 ηιυΙίί-ΜΓ3ηεΜ δγδίθηη ίδ Ϊη5ΐ3ΐ1θε1, 3 γθιτιοϊθ ηΐθ3η5 Ιοε3ίθεΙ 
ννίίΜ ίΜθ θΜονθ εοηίΓοίδ δΜθΙΙ Μθ ρτονίεΙθε) ίο είοδθ θΙΙ ΜτθηεΜθδ θχΜ3ϋ5ίίη§ ίΜτου§Μ ίΜθ 53ηηθ 
ηΐ3ίη εΐυεί Μθίοτθ 3η θχίίη§υί5Μίη§ ηηθεϋυηι ίδ ΓθΙθ35θεΙ ίηίο ίΜθ 5γ5ίθΓη; θηεΙ 

.5 δυίίθΜΙγ Ιοο3ίθεΙ ΜθίεΜθδ ίοε ίηδρθείίοη 3ηά είθ3ηίη§, ίηείυεΙίη§ οηθ ρεονίεΙθε) είοδθ ίο ίΜθ 
θχΜθυδί ΐθη θηεΙ οηθ ίίίίθεΙ ίη ίΜθ ΙοννθΓ θηεΙ ννΜθΓθ §γθ35θ θεευηιυΐθίθδ. 

7.5.1.2 ΕχΜθϋδί εΐυείδ ίΓοηη Γ3η§θ5 ίοΓ εοοΙ<ίη§ θρυίρηίθηί ίηδίθΙΙθεΙ οη ορθή εΙθεΙ<5 δΜθΙΙ εοηίοΓηη ίο 
ρ3Γ3§Γ3ρΜ 7.5.1.1, 35 3ρρΙίε3ΜΙθ, ννΜθη ρ355ίη§ ίΜτου§Μ 3οεοηηΓηοε)3ίίοη 5ρ3εθ5 ογ 5ρ3εθ5 
εοηί3Ϊηίη§ εοΓπΜυδίίΜΙθ Γη3ίθΓΪ3ΐ5. 


* ΚθίθΓ ίο ίΜθ ΓθεοΓηηίθηάθίίοηδ ρυΜΙίδΜθά Μγ ίΜθ ΙηίθΓηθίίοηθΙ θΓ§3ηίζ3ίίοη ίοΓ 5ί3ηε)3ΓεΙίζ3ίίοη, ίη 
ρ3Γίίευΐ3Γ ρυΜΙίεθίίοη 150 15371:2009, 5Μίρδ 3ηά πίβγιπθ ίθεΜηοΙο§γ - ΡίΓθ-θχίίη§υί5Μίη§ 5γ5ίθηΐ5 ίοΓ 
ρτοίθείίοη οί §3ΐΙθγ εοοΙ<ίη§ θειυίρηΊθηί. 
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7.5.2 ΚβηυΪΓβηιεηΐΒ/οΓ εατς/ο βΗιρβ αηά ραΒΒβηρβΓ ΒήϊρΒ οαηγϊηρ ηοΐ ινοΓβ ΐΗαη 36 ραΒΒβηρβΓΒ 

\Λ/ΡΐθΠ ρ355ίη§ ίΡίΓΟΙΙβΗ 3000ΓηΐΤΙθά3ίίθη 5ρ30θ5 ΟΓ 5Ρ30Θ5 ΟΟΠί3ίηίη§ ΟΟΓηβυδίίβΙθ ΙΤΙ3ίθΠ3ΐ5, ίήθ 
θχΗ3ϋ5ΐ οΙυεΐΒ Τγογπ §3ίίθγ Γ3η§θ5 5 Ρί 311 βθ οοη5ίΓυοΐθά ίη 3οεοΓά3ηοθ ννίίή ρ3Γ3§Γ3ρίΐ5 7.2.4.1.1 3ηά 
7.2.4.1.2. ΕβοΙί θχΡΐ3υ5ί άυοΐ 5ίΐ3ΐΙ 6 θ ίίίίθά ννιΐή: 

.1 3 §γθ35θ ίΓ3ρ Γθ3άίΙγ ΓθίτιονΒύΙθ ίοΓ οίθ3ηίη§; 

.2 3η 3υΐοιτΐ3ίίθ3ΐΙγ 3ηά ΓθίτιοίθΙγ ορθΓ3ΐθοΙ Ηγθ ά3ΐηρθΓ Ιοο3ίθά ίη ίήθ Ιο\λ/θγ θηά οί ΐήθ άυοί 
3ί ίΡΐθ ]υηεΐϊοη βθίννθθη ίήθ οΐυεΐ 3ηά ίΡΐθ §3ΐΙθγ Γ3η§θ ίιοοά 3ηά, ίη 3άάίίίοη, 3 ΓθηηοίθΙγ 
ορθΓ3ΐθά Ηγθ ά3ηηρθΓ ίη ίΤιβ υρρετ θηά οί ίΜθ άυοί οίθ5θ ίο ίήθ ουίΐθί οί ίΐΐθ άυοί; 

.3 3ΓΓ3η§θΓηθηί5, ορθΓ3ί)Ιθ ίΓοηι ννίίΡιίη ίήθ §3ΐίθγ, ίοΓ 5ήυίίίη§ οίί ΐήθ θχίΐ3ϋ5ί 3ηά χυρρίγ 
Ϊ3Π5; 3ηά 

.4 ίίχθά ΓΠΘ3Π5 ίοε θχΐίη§υί5ίιίη§ 3 Ηγθ ννίίήίη ΙΡιθ άυοί.* 


* ΚθΕθγ ίο ίίΐθ ΓθεοΓηηηθηεΐ3ίίοη5 ρυύίίδίίθά βγ ίήθ ΙηίθΓΠ3ίίοη3ί Οτ§3ηίζ3ίίοη ίοΓ 5ί3ηά3Γάίζ3ίίοη, ίη 
ρ3Γίίευί3Γ ρυ61ίθ3ίίοη 150 15371:2009, 5(ιίρ5 3ηά ηΊ3πηθ ίθοήηοΐο^γ - ΡίΓθ-θχίίη§υί5ίιίη§ 5γ5ίθηη5 ίοΓ 
ρΓοίθοίίοη οί §3ίίθγ οοοί<ίη§ θρυίριτίθηί. 

7.6 νεηΐΜθΐϊοη γοογπ 5 5θτνίη§ ηΐ3θΗϊηθΓγ 5ρ30θ5 οί 03ίθβθΓγ Α οοηΐ3Ϊηίη§ ίηίθΓΠ3ΐ οοΓηβυδίϊοη 
ηΊΒοήϊηθΓγ 

7.6.1 ννήθΓθ 3 νβηΐίΐ3ίίοη γοοπί 5θη/θ5 οηΐγ 5υοή 3η 3ά]30θηί Γη3θίιίηθΓγ 5ρ30θ 3ηά ϊΡιθγθ 15 ηο Ηγθ 
οΠνΪΒΪοη ί>θί\Λ/θθη ίΜθ νβηίίΐ3ίίοη γοοπί 3ηά ΙΡιθ ιτΐ3θίιίηθΓγ 5ρ30θ, ίΜθ ιτΐθ3η5 ίοΓ οΙθ5ίη§ ίήθ 
νβηΐΜθΐίοη άυοί ογ άυοΐ5 5θη/ίη§ ίήθ ηΐ3θίιίηθΓγ 5ρ30θ 5ίΐ3ΐΙ ί>θ ΙοοΒίθά ουίδίάθ οί ίΜθ νθηίίΐ3ίίοη 
γοοπί 3ηά ιτΐ3θίιίηθΓγ 5ρ30θ. 

7.6.2 ννίΐθΓΘ 3 νβηΐΜθΐίοη ΓΟΟΓΠ 5ΘΓνθ5 5υθίΐ 3 ηΊ3θίΐίηθΓγ 5ρ30θ 35 \Λ/θΙΙ 35 ΟίΡίθΓ 5ρ30θ5 3Πά Ϊ5 
56ρ3Γ3ίθά ίΓΟΠΊ ίήθ ΙΤΙ3θίΐίηθΓγ 5ρ30θ βγ 3 "Α-0" θί355 άίνίδΙΟΠ, ίηθΙυάίη§ ρθηθίΓ3ίίθΠ5, ίίΐθ ΓΠΘ3Π5 ίοΓ 
οίθ5ίη§ ίΗθ νβηίίί3ΐίοη άυοί ογ άυοί5 Ρογ ίΜθ ιτΐ3θίιίηθΓγ 5ρ30θ 03η ί>θ Ιοο3ίθά ίη ίήθ νθηίίΐ3ίίοη τοοηη. 

7.7 νεηΐΜθΐϊοη δγδίειτίδ ίοΓ Ιβυηάπεδ ίη ρ355θη§θΓ 5ήϊρ5 03ΓΓγίη§ γπογθ ΐίιβη 36 ρ355εη§6Γ5 

Εχίΐ3υ5ί ε)υοί5 Ργογη ΐ3υηάΓίθ5 3ηά άΓγίη§ γοογπ 5 οί 03ίθ§θΓγ (13) 5ρ30θ5 35 άθίίηθεΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 

2.2.3.2.2 5Ρί 311 ύθ ίίίίθεΙ ννίίή: 

.1 ίίίίθΓ5 Γθ3θ)ίΙγ Γθηηον3(3ΐθ ίοΓ οΙθ3ηίη§ ρυτρο5θ5; 

.2 3 Ηγθ ά3ΓηρθΓ Ιοε3ίθ8 ίη ίήθ Ιο\λ/θγ θποΙ οί ίήθ άυοί ννίιίοίι Ϊ5 3υίθΓΠ3ίίθ3ΐΙγ 3ηά ΓθηιοίθΙγ 
ορθΓ3ίθά; 

.3 Γθηηοίθ-οοηίΓοΙ 3ΓΓ3η§θηπθηί5 ίοΓ 5ΐηυΙΐίη§ οίί ίήθ θχίΐ3υ5ί ί3Π5 3ηά 5υρρίγ Ϊ3Π5 ίΓΟΓη 
ννίίήίη ίήθ 5ρ30θ 3ηά ίοΓ ορθΓ3ίίη§ ίήθ ϊϊγθ ά3ΓηρθΓ ηίθηίίοηθά ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 7.7.2; 3ηά 


.4 5υίί3βίγ Ιοο3ίθά Ρΐ3ίοίΐθ5 ίοΓ ίηδρεοίίοη 3ηά οίθ3ηίη§. 
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Κε§υΐ3ΐϊοη 10 - ΡΪΓθίϊ§ήίΐη§ 

7 Ρ3Γ3§Γ3ρή 115 γθρΙθοθοΙ \Λ/ίΐή ίήθ ίοΙΙο\Λ/ίη§: 

"1 Ρυτροβθ 

1.1 Τήθ ρυτροδθ οΐ ΐήΪ5 Γθ§υΐ3ίίοη 15 ίο 5υρρτθ55 3ηά 5\Λ/ίΐίΙγ θχίίη§υί5ή 3 ϊιγθ ίη ίήθ 5ρ30θ οί οπ§ίη, 
θχοθρί ίοτ ρ3Γ3§Γ3ρή 1.2. Ρογ ίήίδ ρυτροδθ, ίήθ ίοΙΙοννίη^ ίυηοίίοηθΙ ΓθρυίΓθΓΠθηίδ 5Ιπ311 ήθ ιτηθΐ: 

.1 ίίχθά ίίΓθ-θχίίη§υί5ήίη§ 5γ5ίθηη5 δήθΙΙ ήθ ίηδίθΙΙθά ήθνίηβ οΐυθ γθ§ 3Γ(1 ΐο ίήθ ϊιγθ §Γ 0\Λ/ίή 
ρθίθΠίί3ΐ οΐίήθ ρΓΟίθΟίθΟί 5ρ30θ5; 3πε) 

.2 ίίΓΘ-ΘΧΪίΠ§ϋί5ΐΐίη§ 3ρρΙί3ΠΟΘ5 δήθΙΙ ήθ ΓΘ3θΙίΙγ θνθίΙθήΙθ. 

1.2 Ρογ οροη-ίορ οοηίθίηθΓ ήοΙοΙδ* 3ηοΙ οη (1 θοΙ< οοηίθίηθΓ 5ίο\Λ/3βθ 3ΓΘ35 οη 5ήίρ5 άθ5ί§ηθθΙ ΐο οθγγυ 
οοηί3ίπθΓ5 οη ογ θήονθ ίήθ \λ/θ3ϊϊιθγ οΙθοΙ<, οοηδίηιοίθοΙ οη ογ θϊϊθγ 1Ιθηυθτγ 2016, ϊιγθ ρτοίθοίίοη 
3ΓΓ3η§θηΐθηΐ5 5 Ιί 311 ήθ ρτονίάθοΙ ϊογ ίήθ ρυτροδθ οί εοηίθίηίηβ 3 ϊιγθ ίη ίήθ 5ρ30θ ογ 3ΓΘ3 οί οπ§ίη 
3ηά οοοΙίη§ 3<1]30θηί 3ΓΘ35 ίο ρΓθνθηί ϊιγθ 5ρτθ3(1 3ηά δίΓυοίυτθΙ ά3ΐτΐ3§θ. 


* Ρογ 3 (Ιθίίηίίίοη οΐ ίήΪ5 ϊθγγπ, γθϊθγ ίο ίήθ Ιηίθπιτι §υίάθΙϊηθ5 Ρογ οροη-ίορ οοηί3ίηθΓ5ήίρ5 
(Μ$0/ΟίΓθ.608/8θν.1)." 

8 Ιη ρ3Γ3§Γ3ρή 2.1.3, ίήθ \λ/ογ65 ", οϊϊιθγ ίΙΐ3η ίήθ5θ ίηοΙυάθοΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 7.3.2," βγθ Βάάθά ήθίννθθη ίήθ 
\Λ/ΟΓθΐ5 "θ3Γ§0 5(ΐίρ5" 3Π(1 "ίήθ οΠθΙΤΙθίθΓ". 

9 Ιη ρ3Γ3§Γ3ρ(ι 2.2.4.1.2, ίΐιο \Λ/οπΐ5 ", οίήθΓ ίΐΐ3η ίήοδθ ίηοΐυήθΐΐ ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 7.3.2," 3 γθ 3<1οΙθ(1 ήθίννθθη 
ίήθ \Λ/ΟΓ(ΐ5 "θ3Γ§0 5ήίρ" 3πά "ηθθά". 

10 Τήθ ΡθΙΙθ\Λ/ίη§ ηθ\Λ/ ρ3Γ3§Γ3ρή 15 3(1(10(1 3ΪίθΓ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 7.2: 

"7.3 ΡίΓβ/ίράΐίηρ /ογ εΗίρε εοηεΐπιεΐβά οη ογ α/ΐετ 1 Ιαηυαεγ 2016 άεείςηεά ίο εατεγ εοηΐαίηεε5 οη ογ 
αύονε ίήθ ννεαΐΗεε άεεΙ< 

7.3.1 5ήίρ5 5 Ρϊ311 οβγγυ, ίη θάοΐίίίοη ίο ίΜθ θρυίρηίθηί 3ηά 3ΓΓ3η§θΐτΐθηί5 ΓθηυίΓθά ήγ ρ3Γ3§Γ3ρήδ 1 
3ηά 2, 3ί Ιθ35ί οηθ \λ/3ϊθγ ηιί5ΐ Ιθποθ. 

7.3.1.1 Τήθ \Λ/3ίθΓ Γηίδί Ιθποθ 5ΪΙ3ΙΙ οοη5ΐ5ί οί 3 ίυήθ ννίίή 3 ρίθΓθίη§ ηοζζΐθ ννήίεή 15 οθρθήΐθ οΐ 
ρθηθίΓ3ίίη§ 3 οοηί3ίηθΓ \λ/ 3ΙΙ 3ηά ρΓθάυοίη§ \λ/3ϊθγ ητιίδΐ ίηδίάθ 3 οοηίίηθά 5ρ30θ (οοηίθίηθΓ, θίο.) 
ννήθη οοηηθοίθο) ίο ίήθ ϊιγθ ηποίη. 

7.3.2 5Ριίρ5 άθ5ί§ηθ(1 ίο οβγγυ ίίνθ ογ ππογθ ίίθΓ5 οί οοηί3ίηθΓ5 οη ογ θήονθ ίήθ ννθθίήθΓ οΙθοΙ< 5ΪΙ3ΙΙ 
03ΓΓΥ, ίη θάοΐίίίοη ίο ίήθ ΓθρυίΓθΓΠθηί5 οί ρ3Γ3§Γ3ρή 7.3.1, ηιοήίΐθ \λ/3ϊθγ ιτιοηίίοΓδ* 35 ϊοΙΙο\λ/5: 

.1 5ήίρ5 ννίίή ήτθ3θΙίή Ιθ55 ίή3η 30 Γη: 3ί Ιθ35ί ίννο ηηοήίΐθ \λ/3ϊθγ ιτιοηίίθΓ5; ογ 

.2 5 ή ί ρ5 ννίίή ήτθθάίή οί 30 ηη ογ γπογθ: 3ί Ιθ35ί ίουτ ιηοήίΐθ \λ/3ϊθγ ηηοηίίθΓ5. 

7.3.2.1 Τήθ ηιοήίΐθ \λ/3ϊθγ ηιοηίίθΓ5, 311 ηθθθ553Γγ ήθ5θ5, ΐίίίίη§5 3ηοΙ ΓθςυίΓθά ίίχίη§ ή3Γ(1νν3Γθ 5ή3ΐΙ 
ήθ 1<θρί Γθ3θΙγ ϊογ ιΐ5θ ίη 3 Ιοο3ίίοη ουίδίάθ ίήθ 03Γ§ο 5ρ30θ θγθθ ηοί ΙίΙ<θΙγ ίο ήθ ουί-οίί ίη ίήθ θνθηί 
οί 3 ίΪΓΘ ίη ίήθ 03Γ§0 5ρ30θ5. 


* Κθϊθγ ίο ίήθ 6υίεΙεΙίηε5 /ογ ίΗε όεείςη, ρεΓ/οΓπηαηοε, ΐείΐίηρ αηά αρρτοναΙ ο/ ηιοΟίΙε νναΐεΓ ΓηοηϋοΓΒ υεεά 
/ογ ίήθ ρτοΐεεΐίοη ο/ οη-άεοΡ εατςο ατεαε ο/ εΗιρε άεείςηεά αηά εοηεΐΓυεΙεά ΐο εαττγ /ίνε ογ Γηοτε ΐίεΓε ο/ 
εοηΐαίηεΓε οη ογ αάονε ίήθ μ /εαΐάεΓ άεεΙ< (Μ50.1/0ίΓ0.1472)." 
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73 . 2.2 Α δυίίίείθηί ηυηηήθΓ οί Ηγθ ήγεΐΓ3ηί5 5ήθΙΙ ήθ ρΓονίάθά 5υεή ίΤοΐ: 

.1 θ 11 ρΓονίάθοΙ ηηοήίΐθ \λ/θΙθγ ιηοηίίοΓδ εθη ήθ ορθΓθίθή 5ίιηυΙί3ηθου5ΐν ίοΓ 0Γθ3ίίη§ θίίθείίνθ 
\Λ/3ίθΓ ή3ΓΠΘΓ5 ίθΓ\Λ/3ΓθΙ 3ΠθΙ 3Ϊί ΟΪ θ3θή ΟΟηίθίΠΘΓ ήθγ; 

.2 ίήθ ΐ\Λ/0 ]θί5 οΐ \Λ/3ΪΘΓ ΓθρϋΙΓθά ήγ ρ3Γ3§Γ3ρή 2.1.5.1 03Π ήθ 5ϋρρΙίθά 3ΐ ίήθ ρΓΘ551ΙΓΘ 
ΓθρυίΓθά ήγ ρ3Γ3§Γ3ρή 2.1.6; 3ηά 

.3 θθεή οί ίήθ ΓθρυίΓθά ιτιοήΝθ \Λ/3ίθΓ ηηοηϊίθΓ5 εθη ήθ 5υρρΙίθά ήγ 5θρ3Γ3ίθ ήγείτθηίδ 3ί ίΗθ 
ΡΓΘ550ΓΘ ΠΘ0Θ553ΓΥ Ϊ0 ΓΘ3θή ίήθ ΐθρ ίίθΓ οί ΟΟηίθίηθΓδ ΟΠ άθεΙ<. 

7. 3.2.3 Τήθ ιτιοήΝθ \λ/3ϊθγ ιτιοηίίθΓ5 ιτΐ3γ ήθ 5υρρΙϊθά ήγ ίήθ Τϊγθ ηΐθίη, ρτονίεΙθεΙ ΐΜθ εθρθοίίγ οί ίΪΓθ 
ρυιτιρχ 3ηεΙ Ηγθ ιτΐ3ίη εΙίθΓηθίθΓ θγθ θείθριοίθ ίο 5ίιτΐϋΙΐ3ηθθϋ5ΐγ ορθΓθίθ ίήθ ιτιοήίΐθ ννθίθΓ ιηοηίίοΓδ 
3πά ΐ\Λ/0 ]θί5 οί ΝΛ/3ΪΘΓ ίΐΌΓΠ ΪΙΓΘ ήθ5θ5 3ΐ ίίΐθ ΓθρυΪΓθά ρΓΘ5511ΓΘ ν3ΐϋθ5. Ιί 03ΓΓγίη§ εΐ3Π§ΘΓΟϋ5 §00(15, 
ίΜθ 03ρ30Ϊΐγ οί ίΐτθ ρυιηρ5 3ηο) Ηγθ ηΐθίη εΙίθΓηθίθΓ 5ίΐ3ΐΙ 3ΐ$ο εοιτιρΙγ ννϊΐΜ Γθ§υΙθίίοη 19.3.1.5, 35 ίθΓ 
35 θρρΙίεθήΙθ ίο ΟΠ-θ)θεΙ< 03Γ§0 3ΓΘ35. 

7. 3.2.4 Τήθ ορθΓ3ΐίοη3ΐ ρθΓΐοητοηοθ οί θθεή ιτιοήίΐθ \Λ/3ίθΓ ιηοηϊίοΓ 5ίΐ3ΐΙ ήθ ίθδίθεΙ εΙυπη§ ίηΐΐΪ3ΐ 
5υη/θγ οη ήοθπΐ ίήθ 5ήίρ ίο ίήθ 53ίί5ί3είίοη οί ΐήθ ΑήιτιίηίδίΓθίίοη. Τήθ ίθ5ί βΙίβΙΙ νθπίγ ίίοί: 

.1 ίήθ ηηοήίΐθ \λ/3ϊθγ ιηοηϊίοΓ οθπ ήθ 5θευτθΙγ ΐίχθεΙ ίο ίήθ 5ίιίρ δίΓυείυτθ θη5υπη§ 53ίθ 3ηά 
θίίθείίνθ ορθΓ3ίίοη; 3ηά 

.2 ίήθ (ηοήίΐθ \Λ/3ΪΘΓ ΓΠΟΠίίΟΓ ]θί ΓΘ3θήθ5 ίήθ ίορ ΐίθΓ οί ΟΟΠί3ίηθΓ5 \Λ/ίίή θΙΙ ΓθρυίΓθά 
ΓηοηίίθΓ5 3πά \Λ/3ίθΓ]θί5 ίΓοιτι ίϊ γθ ήθ5θ5 ορθΓθίθοΙ 5ίιπυΙί3ηθου5ΐγ. 


Ρ3Π ϋ 
Ε503Ρ6 


Κθ§υΐ3ίϊοη 13 - Μθθπ 5 οί θ$03ρθ 

11 τήθ ίθΙΙθ\Λ/ίη§ ίννο Πθνν ρ3Γ3§Γ3ρή5 ΘΓΘ θεΐείθοί θίΐθΓ ρ3Γ3§Γ3ρή 4.1.4: 

"4.1.5 ΙηεΙίηεά ΙαόάβΓΒ από $ΐαίΓ\Α/αγ$ 

Ρογ 5ήίρ5 εοηδίηιείθεΙ οη ογ θϊϊθγ 1 Ιθηυθτγ 2016, 311 ίηοΐίηθά Ι3 οΙοΙθγ5/5ϊ3Ϊγ\λ/ 3Υ5 ίίίίθεΙ ίο οοιτιρΙγ 
\Λ/ίίή ρ3Γ3§Γ3ρή 4.1.1 \Λ/ίίή ορθή ΪΓΘ3θΐ5 ίη ΠΊΘΟήίηθΓγ 5ρ30θ5 ήθίη§ ρ3ΓΪ οί ΟΓ ρΓθνίθΙίη§ 300Θ55 ίο 
θ503ρθ Γουίθ5 ήυί ηοί ΙοοθΙθοΙ ννϊίήϊη 3 ρτοίθοίθο) θηεΙοδυΓθ 5ή3ΐΙ ήθ ιτίθείθ οί 5ίθθΙ. 5υεή 
ΐ3εΙεΙθΓ5/5Ϊ3 Ϊγ\λ/ 3γ5 δήθΙΙ ήθ ίίίΐθε) ννϊΐή 5ίθθΙ 5ήίθΙεΐ5 θίίθεήθεΙ ίο ίήθίτ υηάθΓ5ίεΙθ5, 5υεή 35 ίο ρεονίάθ 
Θ503ρίη§ ρθΓδοηηθΙ ρΓοίθοίίοη 3§3ίη5ί ήθ3ί 3ηεΙ ίΐ3Γηθ ίΓοιη ήθηθ3ίή. 

4.1.6 Ε5εαρε /γοιτι ιτιαίη \λ/ογΙ<5Ιίορ 5 ννίΐΐιίη ΓηαεΗίηείγ 5ραεε5 

Ρογ 5 ήϊ ρ5 εοη5ίΓυοίθεΙ οη ογ 3ίίθΓ 1 .ΙθηυθΓγ 2016, ίννο γπθ 3Π5 οί θ503ρθ 5ή3ΐΙ ήθ ρτονίεΙθεΙ ϊγογπ ίήθ 
ΓΠ3ίη ννοΓΐ<5ήορ ννίίήίη 3 ΓΠ3εήίηθΓγ 5ρ30θ. Αί Ιθ35ί οηθ οί ίήθ5θ θ503ρθ Γουΐθ5 5ή3ΐΙ ρτονίεΐθ 3 
εοηίίηυουδ ίίτθ 5ήθΙίθΓ ίο 3 53ίθ ρο5Ϊίίοη ουίδίεΙθ ίήθ ιτίθεήίηθΓγ 5ρ30θ." 

12 Τήθ ίοΙΙοννίη§ ίήτθθ ηθνν ρ3Γ3§Γ3ρή5 θγθ θοΙήθεΙ θίΐθΓ ρ3Γ3§Γ3ρή 4.2.3: 
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"4.2.4 ΙηείίηεεΙ ΙαοΙάετε αηά $ΐαΪΓ\/ναγ5 

Ρογ 5ήίρ5 εοηεΐΓϋείθοΙ οη ογ 3ίίθΓ 1 Ι3ηυ3τγ 2016, 311 ίηεΐίηθε) ΐ3ε)άθΓ5/5ί3ίΓ\Λ/3γ5 ίίίίθά ίο οοιτιρΙγ 
ννϊΐΡι ρ3Γ3§Γ3ρ(ι 4.2.1 ννίίή οροη ίΓθ3ε)5 ίη ιτΐ3εήίηθΓγ 5ρ30θ5 ήθίη§ ρ3Γί οί ογ ρΓονίάίη§ 300θ55 ΐο 
θ503ρθ Γουίθδ ήυί ηοί Ιοο3ίθά «/ίίήίη 3 ρτοίθείθά θηοΐοευτθ βΙίβΙΙ ήθ γτιβθΙθ οί 5 ϊθθΙ. 5υοή 
ΐ3άεΙθΓ5/5ί3ίΓ\Λ/3γ5 5ΪΙ3ΙΙ ήθ ίίίίθά \Λ/ίίή 5ίθθΙ δήίθΐάδ 3ίί3θήθά ίο ίήθΙΓ υΠθΙθΓ5ίθΙθ5, 5ϋθή 35 ίο ρτονίάθ 
Θ503ρίη§ ρθΓ50ηηθΙ ρΓΟίθΟίίοη 3§3ΙΠ5ί ήθθί 3Π(1 ΪΙ3ΓΠΘ ίΓΟηη ήθΠθθίή. 

4.2.5 Εεεαρε /γοπί ΓηαεΗίηβΓγ εοηΐτοΙ γοοιύιβ ίη ηηαεΗίηβΓγ εραεεε ο/ εαΐεροτγ "Α" 

ΡθΓ 5ήίρ5 ΟΟΠ5ΪΓυθΐθθΙ οη ΟΓ θίίθΓ 1 Ι3Π03ΓΥ 2016, ί\Λ/0 ΠΠΘ3η5 οί Θ503ΡΘ δήθΙΙ ήθ ρΓΟνίάθί) ΪΓΟΓΠ ίήθ 
ιτίθοήίηθΓγ εοηίΓοΙ γοογπ Ιοοθίθά ννίΐήϊη 3 ιτίθοήίηθΓγ 5ρ30θ. Αί Ιθ35ί οηθ οίίήθ5θ θ503ρθ τουίθ5 δήθΙΙ 
ρτονίάθ 3 εοηίίηυοϋ5 Ηγθ 5ήθΙίθΓ ίο 3 53ίθ ροδίίίοη ουίδίοΙθ ΐήβ ιτίθοήίηθΓγ 5ρ30θ. 

4.2.6 Εεεαρε /εοεη ηηαίη μογΕβΗορβ ίη εηαεΗίηβΓγ εραεβε ο/ εαίεροτγ "Α" 

Ρογ 5ήϊρ5 εοηδίΓυείθά οη ογ θίίθΓ 1Ιθηυθτγ 2016, ΐννο ηΐθ3η5 οι θ503ρθ δήθΙΙ ήθ ρτονίάθά ϊγογπ ίήθ 
ΓΠ3ίη \Λ/0ΓΙ<5 ΙίΟ ρ \Λ/ίίήίη 3 Γη3θήίηθΓγ 5ρ30θ. Αί Ιθ35ί οηθ οί ίήθ5θ Θ503ΡΘ ΓΟϋΐθ5 5(ΐ3ΐΙ ρτονίεΐθ 3 
οοηίίηυουδ Ηγθ δήθίίθΓ ίο 3 53ΪΘ ροδίίίοη ουίδίάθ ίΗθ Γη3θίιίηθΓγ 5ρ30θ." 

Ρ3Γί Ε 

ΟρθΓ3ίϊοη3ΐ ΓθςυΪΓθΓηθηίδ 


Κθ§υΐ3ίίοη 16 - ΟρθΓ3ίϊοη5 

13 Τίΐθ ίθΙΙθ\Λ/ίη§ ηθ\Λ/ ρ3Γ3§Γ3ρή 15 3<ίθΙθθΙ 3ΪίθΓ ρ3Γ3§Γ3ρή 3.2: 

"3.3 ΟρθΓ3ΐϊθη οί ϊηβΓί §35 5γ5ίθΓΠ 

3.3.1 Τήθ ίηθΓί §35 5γ5ΐθΓη ίοΓ ί3ηΙ<θΓ5 ΓθρυΪΓθά ίη θοοοΓάθηοθ \Λ/ίίή Γθ§υΐ3ίίοη 4.5.5.1 δήθΙΙ ήθ 50 
ορθΓ3ίθ8 35 ίο ΓθηεΙθΓ 3ηά Γη3Ϊηΐ3Ϊη ίΗθ 3ίηηο5ρίΐθΓθ οί ίήθ 03Γ§ο ΐ3ηΙ<5 ηοη-ίίθηκηθήΐθ, θχεθρί 
«/ήθη 5υοή ΐ3ηΙ<5 3 γθ Γθρυίτθά ίο ήθ §35-ίΓθθ. 

3.3.2 Νοί«/ίΐή5ί3ηάίη§ ίΜθ θήονθ, ίοΓ οήθΓηίοθί ί3ηΙ<θΓ5, ίήθ θρρΙίοθίίοη οί ίηθΓί §35, ηη3γ ί31<β ρίθοθ 
3ίίθΓ ίήθ 03Γ§ο ΐ3ηΙ< ίΐ35 ήθθη Ιθ3άθά, ήυί ήθίοΓθ οοΓηιτίθηεθΓηθηί οί υηΙθ3άίη§ 3ηε) βΡίβΙΙ οοηίίηυθ 
ίο ήθ 3ρρΙϊθά υηΐίΙ ίίΐ3ί 03Γ§ο ΐ3ηΙ< ίΐ35 ήθθη ριΐΓ§θά οί 311 ίΐ3Γηηΐ3ΙοΙβ νθρουτδ ήθίοΓθ §35-ίΓθθίη§. 
ΟηΙγ ηίίΓ0§θη 15 θοοθρίθήΐθ 35 ίηθΓί §35 υηάθΓ ίΜΪ5 ρΓονίδίοη. 

3.3.3 Νοί«/ίίή5ί3ηοΙίη§ Γθ§υΐ3ίίοη 1.2.2.2, ίήθ ρΓονίδίοηδ οί ίήίδ ρ3Γ3§Γ3ρή δήθΙΙ οηΐγ 3ρρΙγ ίο 
ί3ηΙ<θΓ5 οοηδίΓϋοίθά οη ογ 3ίίθΓ 1 ΐ3ηυ3Γγ 2016. Ιί ίήθ οχγ§θη εοηίθηί οί ίήθ ίηθΓί §35 θχοθθ 85 5% 
ήγ νοίυηηθ, ΪΓηηηθοΙί3ίθ 3είίοη δΡοΙΙ ήθ ί3ΐ<θη ίο ίιηρΓονθ ίήθ §35 ςυθίίίγ. Ι_ΙηΙθ55 ίήθ ρυθίίίγ οί ίήθ §35 
ίηιρΓονθδ, 311 ορθΓ3ΐίοη5 ίη ίήθ5θ 03Γ§ο ί3ηΙ<5 ίο «/ήίοή ίηθΓί §35 ί5 ήθίη§ 5υρρΙίθά βΙίβΙΙ ήθ 5ϋ5ρθηάθοΙ 
50 35 ίο 3νοίοί 3 Ϊγ ήθίη§ οίΓ3\Λ/η ίηίο ίήθ 03Γ§ο ΐ3ηί<5, ίήθ §35 Γθ§υί3ίίη§ ν3ίνθ, ίί ίίίίθά, 5ίη311 ήθ εΙθ5θ8 
3ηε) ίΜθ οΐί-δρθοίίίθΒίίοη §35 5ίΐ3ΐΙ 6 θ νθηΐθ8 ίο 3ίηΐ05ρίΐθΓθ. 

3.3.4 Ιη ίήθ θνθηί ίίΐ3ί ίήθ ίηθΓί §35 5γ5ίθηη Ϊ5 υη3βΙθ ίο ΓΠθθί ίήθ ΓθρυίΓθΓηθηί ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 
16.3.3.1 3ηά ίί ίΐ35 6θθη 355Θ55 θ 8 ίίΐ3ί ίί 15 ΐΠΊρΓ30ΪΪ031 ίο θίίθθί 3 Γθρ3ίΓ, ίΜθη 03Γ§0 άΪ5είΐ3Γ§θ 3ηά 
εΙθ3ηίη§ οί ίίΐ05θ 03Γ§ο ί3ηΙ<5 ΓθρυίΓίη§ ίηθΓίίη§ 5ίΐ3ΐΙ οηΐγ 6θ ΓθδυηίθοΙ «/ήθη 5ϋίί3ήΙθ θηηθΓ§θηεγ 
ρΓοοθοΙϋΓθδ ήθνθ ήθθη ίοΙΙοννθά, ί3ΐ<ίη§ ίηίο θεεουηί §υίεΙθΙίηθ5 άθνθΙορθοΙ ήγ ίήθ θΓ§3ηίζ3ίίοη*. 


* ΚθίθΓ ίο ίήθ ΟΙαίί/ίεαΐίοη ο/ίηετΐ ραε 5γ5ίεηι Γεηυίτεηιεηί5 υηόεΓ ΐΗε Οοηνεηΐίοη (Μ50/0ίΓε.485) 3ηοΙ ίο ίήθ 
ΚενίΒεά ΟυίάεΙίηεε /ογ ίηετΐ ς)05 εγεΐεπιε (Μ50/0ίΓε.353), 35 Βηίθηάθά ήγ Μ50/0ίΓε.387." 
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Ρ3Γί α 

δρεείβΙ ΓεςυΪΓειηεηίδ 

Ρε§υΐ3ίίοη 20 - ΡΓΟΐεείίοη οί νεήίείε, 5ρεεΪ3ί ε3ίε§οΓγ 3ηά γο-γο $ρ30θ5 

14 Ιη ρ3Γ3§Γ3ρή 3.1.4.2, ίήε ννοΓεΙδ "9.7.2.1.1 θηά 9.7.2.1.2" θγθ Γερΐ3εεε1 ννϊΐΜ "9.7.2.4.1.1 3πά 9.7.2.4.1.2". 

Νενν Γε§υί3ΐϊοη 20-1 - ΚεςυΪΓεπιεηΐΗ Εογ νεήίείε ε3ΓΓΪεΓ5 ε3ΓΓγΐη§ πίοϊογ νεήίείεδ ννϊίή εοιηρΓείδεοΙ 
ήγάΓθ§εη ογ Π3ΐυτ3ΐ §35 ΐη ΐήεΪΓ ί3ηΙ<5 Εογ ΐήεΪΓ οννη ρτορυίδίοη 35 ε3Γ§ο 

15 Τήε ίοΙΙοννίη§ ηενν Γε§ιιΐ3ίίοη 20-1 15 θάάεεΙ 3ίίετ Γε§υΐ3ίίοη 20: 

"Κε§υΐ3ΐϊοη 20-1 - ΚεςυΪΓεηιεηΐδ Εογ νεήίείε ε3ΓπεΓ5 ε3π·γϊη§ γποϊογ νεήίείεδ ννϊίή εοιηρΓεδδεά 
ήγάτο§εη ογ ηεΐυΓβΙ §35 ϊη Ιήείτ Ι3η1<5 Εογ ίήείε οννη ρΓορυΙδϊοη 35 ε3Γ§ο 

1 Ρυτροδε 

Τήε ρυτροδθ οΕ ίήί5 Γε§υί3ίίοη 15 ίο ρΓονίείε θάεΝίίοηθΙ 53ίείγ Γηε35ϋΓθ5 ίη οπΙθγ ίο 3εΙεΐΓθ55 ίήε Είτε 
53ίείγ οή]εείίνε5 οί ΐΤιΪ5 εήθρίετ Εογ νεήίείε ε3ΓπεΓ5 ννϊίή νεήίείε 3ηεΙ γο-γο 5ρ3εε5 ίηίεηάεεΙ Εογ 
ε3ΓΓΪ3§ε οί γποϊογ νεήίεΙεδ ννίίίι εοΓηρΓ855εεΙ ήγάτο§εη ογ οοΓηρΓθ55θά η3ίυΓ3ΐ §35 ίη ίήείτ ί3ηΙ<5 Εογ 
ΐήεΪΓ 0\Λ/η ρΓορυΙδϊοη 35 03Γ§Ο. 

2 ΑρρΙϊεείϊοη 

2.1 Ιη θεΐοΐίΐϊοη ίο εοηηρΙγίη§ ννϊίή ίήε ΓεςυίΓειηεηίδ οί Γθ§υΐ3ίίοη 20, 35 3ρρΓορπ3ίε, νεήίείε 5ρ3εε5 
οί νεήίείε 03ΓΓΪΘΓ5 εοη5ίΓϋείεά οη ογ 3ίίετ 1 ί3ηυ3Γγ 2016 ίηίεηεΐεεί ίοΓ ίήε 03 γγι3§θ οί πίοϊογ 
νεήίεΙεδ ννϊίή εοηιρΓθ55θεΙ ήγεΗο§εη ογ εοηηρΓθ55θά η3ίιΐΓ3ΐ §35 ίη ίήείτ ί3ηΙ<5 Εογ ΐΤιβίτ οννη 
ρτορυΐδίοη 35 ε3Γ§ο 5ίΐ3ΐΙ εοΓηρίγ ννίίίι ίήε Γεε|υίΓειτιεηί5 ίη ρ3Γ3§Γ3ρή5 3 ίο 5 οί ίήίδ Γθ§υί3ίίοη. 

2.2 Ιη 3<Μΐίοη ίο εοηιρΙγίη§ ννιΐή ίήε Γεε|υΪΓεηηεηί5 οί Γθ§υΐ3ίίοη 20, 35 3ρρΓορπ3ίε, νείιίείε 03 γγιθγ 5 
εοηδίπιείεε) ίιείοΓθ 1 ί3ηυ3Γγ 2016, ίηεΙυεΙίη§ ίήθ5ε εοηδίηιείεά ήείοτε 1 ΙυΙγ 2012*, βΙίβΙΙ οοηηρίγ 
ννίίίι ίήε ΓεςυίΓθΓηεηίδ ίη ρ3Γ3§Γ3ρίι 5 οΐίήίδ Γθ§υΐ3ίίοη. 


* ΚείθΓ ίο ίίιε ΚεεοιτΐΓηεηεΐ3ίίοη οη 53ΐείγ Γηθ35ϋΓθ5 ίοΓ εχί5ίίη§ νείιίείε ε3ΓπεΓ5 ε3ΓΓγίη§ ΓηοίοΓ νεήίεΙεδ 
ννίίίι εοΓηρΓε55εεΙ ίιγεΐΓθ§εη ογ η3ίυΓ3ΐ §35 ίη ίήείτ ί3ηΙ<5 ίοΓ ίήείε οννη ρεορυΙδίοη 35 ε3Γ§ο 
(Μ$0.1/αΓε.1471). 

3 ΗεςυΪΓεΓηεηΐδ Εογ 5ρεεε5 ίηίεηάεά Εογ ε3ΓΠ3§ε οΕ πίοϊογ νεήίεΙεδ ννίίίι εοπιρΓεδδεά πεΐοτεΙ §35 ίη ΐήεΐΓ 
ΐ3ηΙ<5 Εογ ΐήεΪΓ οννη ρΓορυίδίοη 35 ε3Γ§ο 

3.1 ΕΙεεΐπεεΙ εςυίριηεηΐ 3ηά ννίπη§ 

ΑΙΙ εΙεείπεεΙ εςυίρπιεηί 3ηά ννίπη§ δήβΙΙ ήε οί 3 εετίιίιεεί 53ΐε ίγρε ίοΓ υδε ίη 3η εχρίοδίνε ηιείή3ηε 3ηεΙ 3 ϊγ 
Γ ηίχίυΓε*. 


* ΚείεΓ ίο ίήε ΓεεοιτΐΓηεηά3ίίοη5 οί ίήε ΙηίεΓΠ3ίίοη3ΐ ΕI εεΐ τοΐεε ή η ί ε31 ΟοιτίΓηίδδίοη, ίη ρ3Γίίευί3Γ, ρυί)Ιίε3ίίοη 
ΙΕ0 60079. 
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3.2 νεηΐίΐΒΐίοη 3π-3η§θΓηεηΙ 

3.2.1 ΕΙθοίπςθΙ θςυίριτίθηί 3ηά \Λ/ίπη§, ίΐ ίη5ί3ΐΙθά ίη 3ηγ νβηΐΜθΐϊοη άυοί, εήθΙΙ 6θ οί 3 εθΓίίίίθά 53ίθ ίγρθ ϊογ 
ιΐ56 ίη θχρίοδίνθ ηΐθΐήΒηθ 3ηά 3Ϊγ ηηίχίυΓθδ. 

3.2.2 ΤΡιθ Ϊ3Π5 5Ρΐ3ΐΙ 6θ 5υε(ι 35 ΐο θνοίά ίΜθ ρο55ίόίΙίίγ οί ί§ηίίίοη οί ιτίθίίίθηθ 3ηά 3Ϊγ ηηίχίυΓθδ. ΒυϊΐθίοΙβ \λ/ιγθ 
ιτίθείι §ϋ3Γθΐ5 5ΐΐ3ΐΙ 8 θ ΐίίίθά ονθΓ ίηίθΐ 3ηά ουίΐθί νθηΐίΐ3ΐϊοη ορθηίη§5. 

3.3 ΟίήβΓ ϊ§ηίίϊοη 5ουτοθ5 

ΟΐήθΓ θςυίρηΊθηΐ ννίιίείι ηη3γ οοηείίίυίθ 3 5ουιτθ οί ί§ηίίίοη οΐ ηηθίΐΐ3ηθ 3ηά 3 Ϊγ ΓηίχίυΓθ5 5ΪΙ3ΙΙ ηοί 6 θ 
ρθπηίίίθά. 

4 ΚθςυΪΓθίτίθηΙδ ϊογ 5ρ30θ5 ϊηίεηύεύ ϊογ 03ΓΠ3§ε οΐ ιίίοϊογ νεΗϊοΙεε ννϊΐΗ εοιηρΓε55εύ ίιγάΓ0§εη ϊη ίήεΪΓ 
ΐ3ηΙ<5 ϊογ ΙήεΪΓ οννη ρΓορυΙδίοη 35 03Γ§ο 

4.1 ΕΙεοίποβΙ εηυίριτιεηΐ 3ηά ννίπη§ 

ΑΙΙ θΙθοϊποβΙ θρυίρηίθηΐ 3ηά \Λ/ίπη§ 5ΪΙ3ΙΙ 6 θ οί 3 εθΓίίίίθά 53ΪΘ ΐγρθ ϊογ υ5θ ίη 3η θχρίοδίνε ίιγάΓ 0 §θη 3ηά θιγ 
ηηίχίυΓθ*. 


* Κθϊθγ ΐο ίήθ ΓθοοηΊΐτίθηάθίίοηε οί ίήθ ΙηίθΓη3ίίοη3ί ΕΙθοίΓοίθεΐιηίθΒΐ 0οηΊΓηί55ίοη, ίη ρθΓίίουΙθΓ, ρυόΐίθθίίοη 
ΙΕΟ 60079. 


4.2 νεηΐϊΐ3ΐϊοη 3ΓΓ3η§ειηεηΐ 

4.2.1 ΕΙθοΐτίςθΙ θςυίριτίθηί 3ηά \Λ/ίπη§, ίΐ ίηδίθΙΙθά ίη 3ηγ νθηΐίί3ΐίοη άυοί, 5ίΐ3ΐΙ 6θ οί 3 θθΓίίίίθά 53ίθ ΐγρθ ϊογ 
ϋ5θ ίη θχρίοδίνθ ίιγάΓο§θη 3ηά 3 Ϊγ Γηίχίυτθδ 3ηά ΐήθ ουΐΐεί ϊγογπ 3ηγ θχήθϋδί άυοί 5ίΐ3ΐΙ Ιοθ 5ΪϊθοΙ ίη 3 53ΪΘ 
ρο5ίίίοη, ίΐ3νίη§ γθ§3γ 8 ίο οίήθΓ ρο55ίόΙθ 5ουτοθ5 οί ί§ηίίίοη. 

4.2.2 Τήθ Ϊ3Π5 5ΪΙ3ΙΙ ΐΐθ άθ5ί§ηθά 5υοή 35 ίο θνοίά ίήθ ροδδίάίΐίίγ οί ί§ηίίίοη οί ίιγάΓ 0 §θη 3ηά βιγ ηηίχΐυΓθδ. 
5υίΐ3ΪιΙθ \λ/ιγ 6 ηηθδίι §υ3Γ05 5ΪΊ311 βθ ΐίίίθά ονθΓ ίηίθΐ 3ηά ουίίθί νθηίίΙθίίοη ορθηίη§5. 

4.3 ΟίήθΓ ϊ§ηίίϊοη 5ουτοθ5 

ΟΐήθΓ θηυίρΓΠθηί ννήίοή ιτίθγ οοη5ίίίυίθ 3 δουτοε οί ί§ηίίίοη οί ήγάΓο§θη 3ηά 3ϊγ ηηίχΐυΓθδ 5ίΐ3ΐΙ ηοί 6θ 
ρθΓΓΠΪίΐθΟί. 


5 Οεΐεεΐϊοη 

ννίιεη 3 νβίιίεΐθ οβγπθγ 03γπθ5 35 θ3γ§ο οηε ογ γπογθ ητοίοτ νθίιίεΙθ5 ννίίίι θίίήθΓ οοιηρΓθ55θά ίιγάΓ0§θη ογ 
εοΓηρΓ655θεΙ ηθίυτθΙ §35 ίη ίΜθίτ ί3ηΙ<5 ϊογ ΙΕιθιγ οννη ρτορυΐδίοη, 3ί Ιθ35ί ίννο ροΓίθόΙθ §35 άθίθείοΓδ 5ίΐ3ΐΙ 6θ 
ρτονίάθά. 5υεή άθίθείοΓδ 5ίΐ3ΐΙ 6θ 5υίί301θ ϊογ ίΜθ άθίθοίίοη οί ίΜθ §35 ίυεί 3ηά 6θ οί 3 εθΓίίίίθεΙ 53ίθ ίγρθ ίοτ 
□56 ίη ίίΐθ θχρίοδίνθ §35 3ηά 3 Ϊγ ηπίχίοτθ." 


ΜΕΡΟΣ Β 

(Ελληνικό Κείμενο) 

ΑΠΟΦΑΣΗ Μ50.365(93) 

(υιοθετήθηκε την 22η Μάίου 2014) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το Άρθρο 28(6) της Σύμβασης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τα 
καθήκοντα της Επιτροπής, 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το Άρθρο νΐΙΙ(Ιο) της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης 
Ζωής στη Θάλασσα (Δ.Σ. 50ΕΑ5), 1974 (εφεξής καλού¬ 
μενη ως «η Σύμβαση»), που αφορά στη διαδικασία 


τροποποίησης που εφαρμόζεται στο Παράρτημα της 
Σύμβασης, εκτός από τις διατάξεις του Κεφαλαίου I αυτής, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, στην ενενηκοστή τρίτη σύνοδό 
της, τροποποιήσεις στη Σύμβαση, που προτάθηκαν και 
κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το Άρθρο νΐΙΙ(6)(ί) αυτής, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το Άρθρο \/ΙΙΙ(6)(ίν) της Σύμβα¬ 
σης, τροποποιήσεις στη Σύμβαση, το κείμενο των οποίων 
παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης' 

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το Άρθρο \/ΙΙΙ(6)(νί)(2)(66) 
της Σύμβασης, ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα θεω¬ 
ρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1 η Ιουλίου 2015, 
εκτός εάν, πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότε¬ 
ρες του ενός τρίτου των Συμβαλλομένων στη Σύμβαση 
Κυβερνήσεων ή των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων ο 
συνδυασμένος εμπορικός στόλος των οποίων συνιστά 
όχι λιγότερο από το 50% της ολικής χωρητικότητας του 





Τεύχος ΑΊ 64/08.09.2016 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


8511 


παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει 
τις αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις· 

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες στη Δ.Σ. 50ΕΑ5 Κυβερ¬ 
νήσεις να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το Άρθρο λ/ΙΙΚό) 
(νϋ)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε 
ισχύ την 1 η Ιανουάριου 2016 μετά την αποδοχή τους 
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2' 

4. ΑΙΤΕΙ από το Γενικό γραμματέα, σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο νΐΙΙ(ό)(ν) της Σύμβασης, να διαβιβάσει θεωρημένα 
αντίγραφα της παρούσας Απόφασης και του κειμένου 
των τροποποιήσεων που περιέχονται στο Παράρτημα 
σε όλες τις Συμβαλλόμενες στη Σύμβαση Κυβερνήσεις· 

5. ΑΙΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από το Γενικό Γραμματέα να διαβι¬ 
βάσει αντίγραφα αυτής της Απόφασης και του Παραρ¬ 
τήματος της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι 
Συμβαλλόμενες στη Σύμβαση Κυβερνήσεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11-1 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΟΜΗ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑ¬ 
ΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Γ 

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

Κανονισμός 29 - Μηχανισμός πηδαλίου 

1 Στο τέλος της παραγράφου 3.2, συμπληρώνεται το 
παρακάτω νέο κείμενο: 

"στις περιπτώσεις όπου δεν είναι πρακτικά δυνατό να 
αποδειχθεί συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση κατά 
τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα με το πλοίο στο μέ¬ 
γιστο βύθισμά του κατά τον πλου και κινούμενο προς τα 
εμπρός σε ταχύτητα που αντιστοιχεί στον αριθμό των 
μέγιστων συνεχών στροφών της κυρίας μηχανής και στο 
μέγιστο βήμα σχεδιασμού της έλικας, τα πλοία, ανεξαρ¬ 
τήτως της ημερομηνίας κατασκευής τους, μπορούν να 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με αυτή την απαί¬ 
τηση με μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

.1 κατά τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα, το πλοίο 
βρίσκεται με την τρόπιδα σε οριζόντια θέση και το πη¬ 
δάλιο πλήρως βυθισμένο, ενώ κινείται προς τα εμπρός 
σε ταχύτητα που αντιστοιχεί στον αριθμό μέγιστων συνε¬ 
χών στροφών της κυρίας μηχανής και στο μέγιστο βήμα 
σχεδιασμού της έλικας' ή 

.2 στις περιπτώσεις όπου η πλήρης βύθιση του πηδα¬ 
λίου δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια δοκιμών 
στη θάλασσα, πρέπει να υπολογίζεται η κατάλληλη πρό¬ 
σω ταχύτηταχρησιμοποιώνταςτη βυθισμένη επιφάνεια 
του πτερυγίου του πηδαλίου στην προτεινόμενη κατά¬ 
σταση φόρτωσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη 
θάλασσα. Η υπολογιζόμενη πρόσω ταχύτητα πρέπει να 
έχει ως αποτέλεσμα μια δύναμη και μια ροπή η οποία 
ασκείται στον κύριο μηχανισμό πηδαλίου και είναι τουλά¬ 
χιστον τόσο μεγάλη όσο εάν ο μηχανισμός δοκιμαζόταν 
με το πλοίο στο μέγιστο βύθισμά του κατά τον πλου και 


κινούμενο προς τα εμπρός σε ταχύτητα που αντιστοιχεί 
στον αριθμό μέγιστων συνεχών στροφών της κυρίας 
μηχανής και στο μέγιστο βήμα σχεδιασμού της έλικας' ή 

.3 η δύναμη και ροπή του πηδαλίου στην κατάσταση 
φόρτωσης κατά τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα έχουν 
προβλεφθεί αξιόπιστα και επεκταθεί γραμμικά έως την 
κατάσταση πλήρους φόρτωσης. Η ταχύτητα του πλοίου 
πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό μέγιστων συνεχών 
στροφών της κυρίας μηχανής και στο μέγιστο βήμα σχε- 
διασμού της έλικας'" 

2 Η λέξη "και" στο τέλος της παραγράφου 4.2 διαγρά¬ 
φεται και προστίθεται το ακόλουθο νέο κείμενο: 

"στις περιπτώσεις όπου δεν είναι πρακτικά δυνατό να 
αποδειχθεί συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση κατά 
τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα με το πλοίο στο μέ¬ 
γιστο βύθισμά του κατά τον πλου και κινούμενο προς 
τα εμπρός σε ταχύτητα που αντιστοιχεί στον αριθμό μέ¬ 
γιστων συνεχών στροφών της κυρίας μηχανής και στο 
μέγιστο βήμα σχεδιασμού της έλικας ή επτά (7) κόμβων, 
οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο, τα πλοία, ανεξαρτήτως 
της ημερομηνίας κατασκευής, περιλαμβανομένων εκεί¬ 
νων που κατασκευάστηκαν πριν την 1 η Ιανουάριου 2009, 
μπορούν να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με αυτή την 
απαίτηση με μία από τις ακόλουθες μεθόδους: 

.1 κατά τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα, το πλοίο 
βρίσκεται με την τρόπιδα σε οριζόντια θέση και το πηδά¬ 
λιο πλήρως βυθισμένο ενώ κινείται προςτα εμπρός κατά 
το ήμισυτηςταχύτητας που αντιστοιχεί στον αριθμό μέ¬ 
γιστων συνεχών στροφών της κυρίας μηχανής και στο 
μέγιστο βήμα σχεδιασμού της έλικας ή επτά (7) κόμβων, 
οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο' ή 

.2 στις περιπτώσεις όπου η πλήρης βύθιση του πηδα¬ 
λίου κατά τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα δεν μπορεί 
να επιτευχθεί, πρέπει να υπολογίζεται η κατάλληλη πρό¬ 
σω ταχύτητα χρησιμοποιώνταςτο βυθισμένο μέρος του 
πτερυγίου του πηδαλίου στην προτεινόμενη κατάσταση 
φόρτωσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών στη θάλασ¬ 
σα. Η υπολογιζόμενη πρόσω ταχύτητα πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα μια δύναμη και μια ροπή η οποία ασκείται 
στον βοηθητικό μηχανισμό πηδαλίου που είναι τουλά¬ 
χιστον τόσο μεγάλη όσο εάν ο μηχανισμός δοκιμαζόταν 
με το πλοίο στο μέγιστο βύθισμά του κατά τον πλου και 
κινούμενο προς τα εμπρός σε ταχύτητα που αντιστοιχεί 
στον αριθμό μέγιστων συνεχών στροφών της κυρίας 
μηχανής και στο μέγιστο βήμα σχεδιασμού της έλικας ή 
επτά (7) κόμβων, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο' 

.3 η δύναμη και ροπή του πηδαλίου στην κατάσταση 
φόρτωσης κατά τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα έχουν 
προβλεφθεί αξιόπιστα και επεκταθεί γραμμικά έως την 
κατάσταση πλήρους φόρτωσης' και" 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11-2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

ΜΕΡΟΣΑ 
Γενικά 

Κανονισμός 1- Εφαρμογή 

3 Οι ακόλουθες τρεις νέες παράγραφοι προστίθενται 
μετά την παράγραφο 2.5: 
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"2.6 Οχηματαγωγά πλοία που έχουν κατασκευασθεί 
πριν από την 1 η Ιανουάριου 2016, περιλαμβανομένων 
εκείνων που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 η Ιου¬ 
λίου 2012, πρέπει να συμμορφώνονται με την παράγρα¬ 
φο 2.2 του κανονισμού 20-1, όπως υιοθετήθηκε με την 
Απόφαση Μ50.365(93). 

2.7 Δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευασθεί πριν 
από την 1 η Ιανουάριου 2016, περιλαμβανομένων εκεί¬ 
νων που έχουν κατασκευασθεί πριν από την 1 η Ιουλίου 
2012, πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό 

16.3.3 εκτός του 16.3.3.3. 

2.8 Οι Κανονισμοί 4.5.5.1.1 και 4.5.5.1.3 εφαρμόζονται 
στα πλοία κατασκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 
2002 αλλά πριν από την 1 η Ιανουάριου 2016, και ο κα¬ 
νονισμός 4.5.5.2.1 εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία κατα¬ 
σκευής πριν από την 1 η Ιανουάριου 2016." 

Κανονισμός 3 - Ορισμοί 

4. Οι ακόλουθες τρεις νέες παράγραφοι προστίθενται 
μετά την παράγραφο 53: 

"54 Πυροφράκτης είναι, για το σκοπό εφαρμογής 
του κανονισμού 9.7 που υιοθετήθηκε με την Απόφαση 
Μ50.365(93), όπως μπορεί να τροποποιηθεί, μια συ¬ 
σκευή που εγκαθίσταται σε έναν αγωγό αερισμού, που, 
υπό φυσιολογικές συνθήκες, παραμένει ανοικτή επιτρέ¬ 
ποντας τη ροή μέσα στον αγωγό, και είναι κλειστή κατά 
τη διάρκεια πυρκαγιάς, εμποδίζοντας τη ροή μέσα στον 
αγωγό, για να περιορίσει τη διέλευση της φωτιάς. Κατά 
τη χρήση του παραπάνω ορισμού οι ακόλουθοι όροι 
μπορούν να συσχετισθούν: 

.1 αυτόματος πυροφράκτης είναι ο πυροφράκτης που 
κλείνει ανεξάρτητα, όταν αυτός εκτίθεται σε παράγωγα 
της πυρκαγιάς' 

.2 χειροκίνητος πυροφράκτης είναι ο πυροφράκτης ο 
οποίος προορίζεται να ανοίγεται ή να κλείνεται από το 
πλήρωμα χειροκίνητα στο σημείο του ίδιου του πυρο¬ 
φράκτη' και 

.3 τηλεχειριζόμενος πυροφράκτης είναι ο πυροφρά¬ 
κτης τον οποίο κλείνει το πλήρωμα μέσω χειριστηρίου 
το οποίο είναι τοποθετημένο σε απόσταση μακριά από 
τον ελεγχόμενο πυροφράκτη. 

55 Καπνοφράκτης είναι, για το σκοπό εφαρμογής 
του κανονισμού 9.7 που υιοθετήθηκε με την Απόφα¬ 
ση Ι\/^.365(93), όπως μπορεί να τροποποιηθεί, μια 
συσκευή που εγκαθίσταται σε έναν αγωγό αερισμού, 
που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, παραμένει ανοικτή 
επιτρέποντας τη ροή μέσα στον αγωγό, και είναι κλειστή 
κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, εμποδίζοντας τη ροή μέσα 
στον αγωγό, για να περιορίσει τη διέλευση της φωτιάς 
και θερμών αερίων. Ο καπνοφράκτης δεν αναμένεται 
να συμβάλλει στην ακεραιότητα ενός χωρίσματος βαθ¬ 
μονομημένης πυροπροστασίας που διαπερνάται από 
αγωγό αερισμού. Κατά τη χρήση του παραπάνω ορισμού 
οι ακόλουθοι όροι μπορούν να συσχετισθούν: 

.1 αυτόματος καπνοφράκτης είναι ο καπνοφράκτης 
που κλείνει ανεξάρτητα, όταν αυτός εκτίθεται σε παρά¬ 
γωγα πυρκαγιάς ή θερμά αέρια' 

.2 χειροκίνητος καπνοφράκτης είναι ο καπνοφράκτης 
ο οποίος προορίζεται να ανοίγεται ή να κλείνεται από 


το πλήρωμα χειροκίνητα στο σημείο του ίδιου του κα¬ 
πνοφράκτη' και 

.3 τηλεχειριζόμενος καπνοφράκτης είναι ο καπνοφρά¬ 
κτης ο οποίος κλείνεται από το πλήρωμα μέσω χειριστη¬ 
ρίου το οποίο είναι τοποθετημένο σε απόσταση μακριά 
από τον ελεγχόμενο καπνοφράκτη. 

56 Οχηματαγωγό πλοίο είναι το φορτηγό πλοίο με χώ¬ 
ρους πολλαπλών καταστρωμάτων οχημάτων (ΒΟ-ΒΟ) 
σχεδιασμένων για τη μεταφορά κενών αυτοκινήτων και 
φορτηγών ως φορτίο." 

ΜΕΡΟΣ Β 

Πρόληψη πυρκαγιάς και έκρηξης 

Κανονισμός 4 - Πιθανότητα ανάφλεξης 

5 Η παράγραφος 5.5 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

"5.5 Συστήματα αδρανούς αερίου 

5.5.1 Εφαρμογή 

5.5.1.1 Για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 20000 τό¬ 
νων και άνω, που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 η 
Ιανουάριου 2016, η προστασία των δεξαμενών φορτίου 
πρέπει να επιτυγχάνεται με μόνιμο σύστημα αδρανούς 
αερίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Συστημά¬ 
των Πυρασφαλείας, όπως υιοθετήθηκε με την Απόφαση 
Μ5(Ι.98(73), η Αρχή ωστόσο μπορεί να αποδεχθεί άλλα 
ισοδύναμα συστήματα ή διατάξεις, όπως περιγράφονται 
στην παράγραφο 5.5.4. 

5.5.1.2 Για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 8000 τό¬ 
νων και άνω, που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 
1 η Ιανουάριου 2016, όταν μεταφέρουν φορτία που πε- 
ριγράφονται στον κανονισμό 1.6.1 ή 1.6.2, η προστα¬ 
σία των δεξαμενών φορτίου πρέπει να επιτυγχάνεται 
με μόνιμο σύστημα αδρανούς αερίου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας, 
η Αρχή ωστόσο μπορεί να αποδεχθεί άλλα ισοδύνα¬ 
μα συστήματα ή διατάξεις, όπως περιγράφονται στην 
παράγραφο 5.5.4. 

5.5.1.3 Τα δεξαμενόπλοια που λειτουργούν με διαδι¬ 
κασία καθαρισμού των δεξαμενών φορτίου χρησιμοποι¬ 
ώντας πλύση με αργό πετρέλαιο πρέπει να εξοπλίζονται 
με σύστημα αδρανούς αερίου που συμμορφώνεται με 
τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας και με μόνιμα 
μηχανήματα πλύσης δεξαμενών. Ωστόσο, τα συστήματα 
αδρανούς αερίου που είναι εγκαταστημένα σε δεξαμε¬ 
νόπλοια κατασκευασμένα την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 
2002 αλλά πριν την 1 η Ιανουάριου 2016 συμμορφώνο¬ 
νται με τον Κώδικα Συστημάτων Πυρασφαλείας, όπως 
υιοθετήθηκε με την Απόφαση Μ5(Ι.98(73). 

5.5.1.4 Δεξαμενόπλοια που απαιτείται να είναι εξοπλι¬ 
σμένα με συστήματα αδρανούς αερίου πρέπει να συμ¬ 
μορφώνονται με τις ακόλουθες διατάξεις: 

.1 οι χώροι διπλού κύτους πρέπει να εξοπλίζονται με 
κατάλληλες συνδέσεις για την παροχή αδρανούς αερίου' 

.2 όπου οι χώροι της γάστρας συνδέονται με ένα μόνι¬ 
μα εγκαταστημένο σύστημα διανομής αδρανούς αερίου, 
πρέπει να παρέχονται μέσα ώστε να αποτρέπουν τους 
αέριους υδρογονάνθρακες που προέρχονται από τις δε¬ 
ξαμενές φορτίου από το να εισέρχονται στους χώρους 
διπλού κύτους μέσω του συστήματος' και 
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.3 όπου τέτοιοι χώροι δεν είναι μόνιμα συνδεδεμένοι 
με σύστημα διανομής αδρανούς αερίου, πρέπει να παρέ¬ 
χονται κατάλληλα μέσα που να επιτρέπουν τη σύνδεση 
με το δίκτυο αδρανούς αερίου. 

5.5.2 Συστήματα αδρανούς αερίου χημικών δεξαμενο¬ 
πλοίων και δεξαμενοπλοίων μεταφοράς αερίου 

5.5.2.1 Οι απαιτήσεις για συστήματα αδρανούς αερίου 
που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Συστημάτων Πυρα¬ 
σφαλείας δεν χρειάζεται να εφαρμόζονται σε χημικά δε¬ 
ξαμενόπλοια κατασκευής πριν την 1 η Ιανουάριου 2016, 
περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν κατασκευασθεί 
πριν την 1 η Ιουλίου 2014, και όλα τα δεξαμενόπλοια με¬ 
ταφοράς αερίων: 

.1 όταν μεταφέρουν τα φορτία που περιγράφονται 
στον κανονισμό 1.6.1, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορ¬ 
φώνονται με τις απαιτήσεις για συστήματα αδρανούς αε¬ 
ρίου επί χημικών δεξαμενόπλοιων που έχουν θεσπισθεί 
από την Αρχή, βάσει των κατευθυντηρίων οδηγιών που 
έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό” ή 

.2 όταν μεταφέρουν εύφλεκτα φορτία πέραν από 
ακατέργαστο πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου, όπως 
τα φορτία εκείνα που παρατίθενται σε κατάλογο στα 
κεφάλαια 17 και 18 του Διεθνούς Κώδικα Μεταφοράς 
Χημικών Χύδην, υπό την προϋπόθεση ότι η χωρητι¬ 
κότητα των δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά τους δεν υπερβαίνει τα 3000 ιη3 και οι επι- 
μέρους παροχές των ακροφυσίων των μηχανημάτων 
πλύσης των δεξαμενών δεν υπερβαίνουν τα 17,5 γπ 3/ 
ώρα και η συνολική συνδυασμένη απόδοση από τον 
αριθμό των εν χρήσει μηχανημάτων μέσα σε μία δεξα¬ 
μενή φορτίου σε οποιαδήποτε στιγμή δεν υπερβαίνει 
τα 110 ιη3 /ώρα. 

5.5.3 Γενικές απαιτήσεις για συστήματα αδρανούς 
αερίου 

5.5.3.1 Το σύστημα αδρανούς αερίου πρέπει να είναι 
ικανό να αδρανοποιεί, εκκαθαρίζει και απελευθερώ¬ 
νει τις κενές δεξαμενές από αέρια και να διατηρεί την 
ατμόσφαιρα εντός των δεξαμενών φορτίου έχουσα την 
απαιτούμενη περιεκτικότητα σε οξυγόνο. 

5.5.3.2 Δεξαμενόπλοια εξοπλισμένα με ένα σταθερό 
σύστημα αδρανούς αερίου πρέπει να εφοδιάζονται με 
κλειστό σύστημα μέτρησης στάθμης. 

5.5.4 Απαιτήσεις για ισοδύναμα συστήματα 

5.5.4.1 Η Αρχή δύναται, αφού έχει λάβει υπόψη τη διά¬ 
ταξη και τον εξοπλισμό του πλοίου, να αποδεχθεί άλλες 
σταθερές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό 
1/5 και την παράγραφο 5.5.4.3. 

5.5.4.2 Για δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους 8000 τό¬ 
νων και άνω αλλά μικρότερου των 20000 τόνων νεκρού 
βάρους που έχουν κατασκευασθεί την ή μετά την 1 η 
Ιανουάριου 2016 αντί των μονίμων εγκαταστάσεων που 
απαιτούνται από την παράγραφο 5.5.4.1, η Αρχή δύνα- 
ται να αποδεχθεί άλλες ισοδύναμες διατάξεις ή μέσα 
προστασίας, σύμφωνα με τον κανονισμό 1/5 και την πα¬ 
ράγραφο 5.5.4.3. 

* Γίνεται αναφορά στον Κανονισμό για συστήματα αδρανούς 
αερίου σε χημικά δεξαμενόπλοια, που υιοθετήθηκε από τον Οργανι¬ 
σμό με την Απόφαση Α.567(14), και Διορθ. 1. 


5.5.4.3 Τα ισοδύναμα συστήματα ή διατάξεις πρέπει να: 

.1 είναι ικανά να αποτρέπουν τις επικίνδυνες συγκε¬ 
ντρώσεις εκρηκτικών μιγμάτων σε άθικτες δεξαμενές 
φορτίου σε κανονική λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια 
ταξιδιού με έρμα και αναγκαίων εργασιών εντός των 
δεξαμενών' και 

.2 είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχι¬ 
στοποιούν τον κίνδυνο ανάφλεξης από την παραγωγή 
στατικού ηλεκτρισμού από το ίδιο το σύστημα." 

Μέρος Γ 

Καταστολή της πυρκαγιάς 

Κανονισμός 9 - Περιορισμός της πυρκαγιάς 

6 Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

"7. Συστήματα αερισμού 

(Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σε πλοία κατα¬ 
σκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 2016) 

7.1 Γενικά 

7.1.1 Οι αγωγοί αερισμού, περιλαμβανομένων των 
επίτοιχων αγωγών μονού και διπλού τοιχώματος πρέ¬ 
πει να είναι από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό εκτός από 
τους εύκαμπτους φυσητήρες μικρού μήκους που δεν 
ξεπερνούν τα 600 ιύιγπ, τα οποία χρησιμοποιούνται για 
να συνδέουν τους ανεμιστήρες με τους αγωγούς στα 
διαμερίσματα κλιματισμού. Εκτός αν ρητά προβλέπεται 
διαφορετικά στην παράγραφο 7.1.6, κάθε άλλο υλικό 
που χρησιμοποιείται στην κατασκευή αγωγών, περι¬ 
λαμβανόμενης της μόνωσής τους, πρέπει επίσης να 
είναι άκαυστο. 

Ωστόσο, οι αγωγοί μικρού μήκους που δεν υπερβαίνει 
γενικά τα 2 ιη και με ελεύθερη επιφάνεια διατομής** που 
δεν ξεπερνά τα 0,02 γπ2, δεν χρειάζεται να είναι από χά¬ 
λυβα ή ισοδύναμο υλικό, υποκείμενοι στους παρακάτω 
όρους: 

.1 οι αγωγοί πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από 
άκαυστο υλικό, το οποίο μπορεί να επενδυθεί εσωτερι¬ 
κά ή εξωτερικά με μεμβράνες που έχουν χαρακτηριστικά 
χαμηλής εξάπλωσης φλόγας και, σε κάθε περίπτωση, 
θερμιδική αξία*** που δεν ξεπερνά τα 45 Μ_Ι/γπ 2 του εμ- 
βαδού επιφάνειας τους για το χρησιμοποιούμενο πάχος' 

.2 οι αγωγοί χρησιμοποιούνται μόνον στο τέλος της 
διάταξης αερισμού' και 

.3 οι αγωγοί δεν είναι τοποθετημένοι σε απόσταση 
μικρότερη των 600 ιύιγπ, η οποία μετράται κατά μήκος 
του αγωγού, από άνοιγμα σε χώρισμα κλάσης "Α" ή "Β", 
περιλαμβανόμενης συνεχούς οροφής κλάσης "Β". 

7.1.2 Οι ακόλουθες διατάξεις πρέπει να δοκιμάζονται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Πυριμάχων Δοκιμών: 

.1 οι πυροφράκτες, περιλαμβανομένων των σχετιζό- 
μενων μέσων λειτουργίας τους, υπό την αίρεση ότι η 

** Ο όρος ελεύθερη επιφάνεια διατομής σημαίνει, ακόμα και στην 
περίπτωση προ-μονωμένου αγωγού, την επιφάνεια που υπολογίζε¬ 
ται με βάση τις εσωτερικές διαστάσεις του ίδιου του αγωγού και όχι 
την μόνωση. 

*** Γίνεται αναφορά στις συστάσεις που εκδόθηκαν από το 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, συγκεκριμένα στη δημοσίευση 
150 1716:2002, Αντίδραση στις δοκιμές πυρκαγιάς για δομικά 
προϊόντα - Προσδιορισμός της θερμότητας καύσης. 
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δοκιμή δεν απαιτείται για πυροφράκτες τοποθετημένους 
στο χαμηλότερο άκρο του αγωγού σε αγωγούς εξαε- 
ρισμού για εστίες μαγειρείων, που πρέπει να είναι από 
χάλυβα και ικανοί ώστε να σταματούν το ρεύμα εντός 
του αγωγού' και 

.2 διελεύσεις αγωγών μέσω χωρισμάτων κλάσης "Α". 
Ωστόσο, η δοκιμή δεν απαιτείται όπου χαλύβδινα περι¬ 
βλήματα συνδέονται απευθείας με αγωγούς αερισμού 
μέσω συνδέσεων που έχουν καρφωθεί ή βιδωθεί ή μέσω 
συγκόλλησης. 

7.1.3 Οι πυροφράκτες πρέπει να είναι εύκολα προσβά- 
σιμοι. Εκεί όπου είναι τοποθετημένοι πίσω από οροφές 
ή επενδύσεις, αυτές οι οροφές και επενδύσεις πρέπει 
να διαθέτουν θυρίδα επιθεώρησης πάνω στην οποία 
να φέρουν σήμανση με τον αριθμό ταυτοποίησης του 
πυροφράκτη. Ο αριθμός ταυτοποίησης του πυροφράκτη 
πρέπει επίσης να αναγράφεται σε όσα τηλεχειριστήρια 
διατίθενται. 

7.1.4 Οι αγωγοί αερισμού πρέπει να εφοδιάζονται με 
θυρίδες επιθεώρησης και καθαρισμού. Οι θυρίδες πρέπει 
να είναι τοποθετημένες κοντά στους πυροφράκτες. 

7.1.5 Τα κύρια σημεία εισόδου και εξόδου των συ¬ 
στημάτων αερισμού θα πρέπει να είναι ικανά, ώστε να 
κλείνονται από την εξωτερική πλευρά των χώρων που 
αερίζονται. Τα μέσα κλεισίματος πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμα καθώς επίσης να φέρουν μόνιμη σήμανση 
σε περίβλεπτο σημείο και πρέπει να υποδεικνύουν τη 
θέση λειτουργίας της συσκευής κλεισίματος. 

7.1.6 Εύφλεκτα παρεμβύσματα σε στεγανοποιημένες 
με φλάντζες συνδέσεις αγωγών αερισμού δεν επιτρέ¬ 
πονται εντός 600 ιίπιύι από ανοίγματα σε χωρίσματα 
κλάσης "Α" ή "Β" και σε αγωγούς που απαιτείται να είναι 
κατασκευής "Α" κλάσης. 

7.1.7 Ανοίγματα αερισμού ή αγωγοί εξισορρόπησης 
του αέρα μεταξύ δύο κλειστών χώρων δεν πρέπει να 
διατίθενται παρά μόνον όπως αυτό είναι επιτρεπτό σύμ¬ 
φωνα με τις παραγράφους 4.1.2.1 και 4.2.3. 

7.2 Διάταξη αγωγών 

7.2.1 Τα συστήματα αερισμού για τους χώρους μηχα¬ 
νών κατηγορίας Α, τους χώρους οχημάτων, τους χώρους 
φορτοεκφόρτωσης (ΡΟ-ΒΟ), τα μαγειρεία, τους χώρους 
ειδικής κατηγορίας και τους χώρους φορτίου πρέπει, 
εν γένει, να χωρίζονται το ένα από το άλλο και από τα 
συστήματα αερισμού που εξυπηρετούν άλλους χώρους. 
Ωστόσο, τα συστήματα αερισμού των μαγειρείων σε 
φορτηγά πλοία ολικής χωρητικότητας μικρότερης από 
4000 και σε επιβατηγό πλοία που δεν μεταφέρουν πε¬ 
ρισσότερους από 36 επιβάτες δεν είναι αναγκαίο να χω¬ 
ρίζονται πλήρως από άλλα συστήματα αερισμού, αλλά 
μπορούν να εξυπηρετούνται από χωριστούς αγωγούς 
από μονάδα αερισμού που εξυπηρετεί άλλους χώρους. 
Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να εγκαθίσταται αυτόμα¬ 
τος πυροφράκτης στον αγωγό αερισμού των μαγειρείων 
κοντά στη μονάδα αερισμού. 

7.2.2 Οι αγωγοί που παρέχονται για τον εξαερισμό 
των χώρων μηχανών κατηγορίας Α,των μαγειρείων, των 
χώρων οχημάτων, των χώρων φορτοεκφόρτωσης (ΡΟ- 
ΡΟ 5ρ3εθ$) ή χώρων ειδικών κατηγοριών δεν πρέπει να 
διαπερνούν χώρους ενδιαίτησης, χώρους υπηρεσίας ή 


σταθμούς ελέγχου, εκτός εάν συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 7.2.4. 

7.2.3 Οι αγωγοί που παρέχονται για τον εξαερισμό 
των χώρων ενδιαίτησης, των χώρων υπηρεσίας ή των 
σταθμών ελέγχου δεν πρέπει να διέρχονται μέσα από 
χώρους μηχανών κατηγορίας Α, μαγειρεία, χώρους οχη¬ 
μάτων, χώρους φορτοεκφόρτωσης (ΡΟ-ΡΟ) ή χώρους 
ειδικής κατηγορίας, εκτός εάν συμμορφώνονται με την 
παράγραφο 7.2.4. 

7.2.4 Οπως επιτρέπεται από τις παραγράφους 7.2.2 και 
7.2.3 οι αγωγοί πρέπει είτε: 

.1 να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα που έχει πά¬ 
χος τουλάχιστον 3 ιτιιτι για αγωγούς με ελεύθερη επιφά¬ 
νεια διατομής μικρότερης από 0,075 ιη2, τουλάχιστον 4 
ιύιγπ για αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια διατομής με¬ 
ταξύ 0,075 ιτι2 και 0,45 ιτι2, και τουλάχιστον 5 ιτιιτι για 
αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια διατομής πάνω από 
0,45 ππ2' 

.2 να έχουν κατάλληλη στήριξη και ενίσχυση' 

.3 να είναι εφοδιασμένοι με αυτόματους πυροφράκτες 
κοντά στην διέλευση από κατασκευαστικά όρια' και 

.4 να είναι μονωμένοι σύμφωνα με το πρότυπο κλάσης 
"Α-60"από κατασκευαστικά όρια των χώρων που εξυπη¬ 
ρετούν μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον 5 πτ πέρα από 
έκαστο πυροφράκτη. 

είτε 

.1 να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα σύμφωνα με 
τις παραγράφους 7.2.4.1.1 και 7.2.4.1.2' και 

.2 να είναι μονωμένοι σύμφωνα με το πρότυπο κλάσης 
Ά-60" για όλο το μήκος των χώρων που διαπερνούν, 
πλην της περίπτωσης αγωγών που διαπερνούν χώρους 
κατηγορίας (9) ή (10)όπως ορίζονται στις παραγράφους 

2.23.2.2. 

7.2.5 Για τους σκοπούς των παραγράφων 7.2.4.1.4 και 

7.2.4.2.2, οι αγωγοί πρέπει να είναι μονωμένοι καθ'όλη 
τη συνολική εξωτερική επιφάνεια διατομής τους. Οι αγω¬ 
γοί που βρίσκονται έξω ή πλησίον του καθορισμένου 
χώρου και μοιράζονται μία ή περισσότερες επιφάνειες 
με αυτόν, θα πρέπει να θεωρούνται ότι διαπερνούν τον 
καθορισμένο χώρο και θα πρέπει να μονώνονται σε όλη 
την επιφάνεια που μοιράζονται με το χώρο για απόσταση 
450 ιύιγπ πέρα από τον αγωγό*. 

7.2.6 Όπου αγωγός αερισμού είναι αναγκαίο να δια¬ 
περνά χώρισμα κύριας κατακόρυφης ζώνης, πρέπει να 
εγκαθίσταται αυτόματος πυροφράκτης, παρακείμενος 
στο χώρισμα. Ο πυροφράκτης πρέπει επίσης να είναι 
ικανός να κλείνει χειροκίνητα από κάθε πλευρά του 
χωρίσματος. Η θέση χειρισμού πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και να φέρει σαφή σήμανση σε περίβλεπτο 
σημείο. Ο αγωγός ανάμεσα στο χώρισμα και τον πυρο¬ 
φράκτη πρέπει να είναι κατασκευασμένος από χάλυβα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 7.2.4.1.1 και 7.2.4.1.2 και 
μονωμένος με τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό πυροπρο¬ 
στασίας με το χώρισμα που διαπερνά. Ο πυροφράκτης 
πρέπει να είναι εγκαταστημένος τουλάχιστον στη μία 
πλευρά του χωρίσματος με εμφανή ένδειξη που να δεί¬ 
χνει τη λειτουργική του θέση. 

* Σχέδια τέτοιων διατάξεων περιλαμβάνονται στην Ενοποιημένες 
Ερμηνείες του κεφαλαίου 11-2 τηςΔ.Σ.50ΕΑ5 (Μ50.1/0ίΓε.1276). 
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7.3 Λεπτομέρειες των πυροφρακτών και των διελεύ¬ 
σεων αγωγών 

7.3.1 Οι αγωγοί που διαπερνούν χωρίσματα κλάσης'Ά" 
πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

.1 όπου ένας λεπτός υπενδεδυμένος αγωγός με ελεύ¬ 
θερη επιφάνεια διατομής ίση με, ή λιγότερη από 0,02 πι2 
διαπερνά χωρίσματα κλάσης "Α", το άνοιγμα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με χαλύβδινο φύλλο που να έχει πά¬ 
χος τουλάχιστον 3 ιηιη και μήκος τουλάχιστον 200 ιπιπ, 
καταμερισμένο κατά προτίμηση σε 100 ιπιτί εκατέρωθεν 
της φρακτής ή, στην περίπτωση ενός καταστρώματος, 
κείμενο καθ' ολοκληρία στη χαμηλότερη πλευρά των 
καταστρωμάτων που διαπερνώνται' 

.2 όπου αγωγοί αερισμού με ελεύθερη επιφάνεια 
διατομής που υπερβαίνει τα 0,02 γπ2, αλλά όχι περισ¬ 
σότερο από 0,075 γπ2, διαπερνούν χωρίσματα κλάσης 
"Α", τα ανοίγματα πρέπει να επενδύονται με χαλύβδι¬ 
να φύλλα. Οι αγωγοί και τα φύλλα πρέπει να έχουν 
πάχος τουλάχιστον 3 ιτιιη και μήκος τουλάχιστον 
900 ιηιη. Όταν διέρχονται μέσω φρακτών, αυτό το 
μήκος πρέπει να διαιρείται κατά προτίμηση στα 450 
ιίίιίί εκατέρωθεν της φρακτής. Αυτοί οι αγωγοί, ή τα 
φύλλα που επενδύουν τέτοιους αγωγούς, πρέπει να 
εφοδιάζονται με πυρίμαχη μόνωση. Η μόνωση πρέ¬ 
πει να έχει τουλάχιστον την ίδια ακεραιότητα έναντι 
πυρκαγιάς με το χώρισμα μέσω του οποίου διέρχεται 
ο αγωγός' και 

.3 αυτόματοι πυροφράκτες πρέπει να τοποθετού¬ 
νται σε όλους τους αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια 
διατομής που υπερβαίνει τα 0,075 πί2 που διαπερ¬ 
νούν χωρίσματα κλάσης "Α". Κάθε πυροφράκτης 
πρέπει να τοποθετείται πλησίον του χωρίσματος που 
διαπερνάται και ο αγωγός μεταξύ του πυροφράκτη 
και του χωρίσματος που διαπερνάται πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από χάλυβα σύμφωνα με τις πα¬ 
ραγράφους 7.2.4.2.1 και 7.2.4.2.2. Ο πυροφράκτης 
πρέπει να λειτουργεί αυτόματα, αλλά πρέπει επίσης 
να μπορεί να κλείνει χειροκίνητα από αμφότερες τις 
πλευρές του χωρίσματος. Ο πυροφράκτης πρέπει να 
διαθέτει ευδιάκριτη ένδειξη που να δείχνει τη λει¬ 
τουργική του θέση. Οι πυροφράκτες δεν απαιτού¬ 
νται, ωστόσο, όπου αγωγοί διαπερνούν χώρους που 
περιβάλλονται από χωρίσματα κλάσης "Α", χωρίς να 
εξυπηρετούν αυτούς τους χώρους, εφόσον οι αγωγοί 
αυτοί έχουν την ίδια ακεραιότητα έναντι πυρκαγιάς 
με τα χωρίσματα που διαπερνούν. Αγωγός με επι¬ 
φάνεια διατομής που υπερβαίνει τα 0,075 ιη2 δεν 
πρέπει να διαιρείται σε μικρότερους αγωγούς κατά 
τη διέλευση από ένα χώρισμα κλάσης "Α" και στη 
συνέχεια να αναδομείται στον αρχικό αγωγό μετά 
τη διέλευση από το χώρισμα με σκοπό την αποφυγή 
εγκατάστασης του πυροφράκτη που απαιτείται από 
τη διάταξη αυτή. 

7.3.2 Οι αγωγοί αερισμού με ελεύθερη επιφάνεια 
διατομής που υπερβαίνει τα 0,02 ιη2 που διαπερνούν 
φρακτές κλάσης"Β"πρέπει να επενδύονται με χαλύβδινα 
φύλλα μήκους 900 ιτιγπ, διαιρούμενοι κατά προτίμηση 
στα 450 ιηιη εκατέρωθεν της φρακτής, εκτός αν ο αγω¬ 
γός είναι χαλύβδινος για αυτό το μήκος. 


7.3.3 Όλοι οι πυροφράκτες πρέπει να μπορούν να 
λειτουργήσουν χειροκίνητα. Οι πυροφράκτες πρέπει 
να διαθέτουν άμεσο μηχανικό μέσον απελευθέρωσης, 
εναλλακτικά πρέπει να κλείνουν μέσω ηλεκτρικής, 
υδραυλικής ή πνευματικής λειτουργίας. Όλοι οι πυ¬ 
ροφράκτες πρέπει να μπορούν να λειτουργούν χει¬ 
ροκίνητα και από τις δύο πλευρές του χωρίσματος. 
Οι αυτόματοι πυροφράκτες, περιλαμβανομένων των 
τηλεχειριζόμενων πυροφρακτών, πρέπει να έχουν 
έναν ασφαλή έναντι βλάβης μηχανισμό ο οποίος 
θα κλείσει τον πυροφράκτη σε μια πυρκαγιά ακόμη 
και μετά από απώλεια της ηλεκτρικής ενέργειας ή 
απώλεια υδραυλικής ή πνευματικής πίεσης. Τηλεχει¬ 
ριζόμενοι πυροφράκτες θα πρέπει να μπορούν να 
επανανοιχθούν χειροκίνητα ενεργώντας στον ίδιο 
τον πυροφράκτη. 

7.4 Συστήματα αερισμού για επιβατηγό πλοία που με¬ 
ταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες 

7.4.1 Επιπρόσθετα των απαιτήσεων των παραγρά¬ 
φων 7.1, 7.2 και 7.3, το σύστημα αερισμού ενός επι¬ 
βατηγού πλοίου που μεταφέρει περισσότερους από 
36 επιβάτες πρέπει επίσης να πληροί τις ακόλουθες 
απαιτήσεις. 

7.4.2 Γενικά, οι ανεμιστήρες αερισμού πρέπει να είναι 
τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε οι αγωγοί που φθά¬ 
νουν στους διάφορους χώρους να παραμένουν μέσα σε 
μια κύρια κατακόρυφη ζώνη. 

7.4.3 Τα περίκλειστα κλιμακοστάσια πρέπει να εξυπη¬ 
ρετούνται από ανεξάρτητο ανεμιστήρα αερισμού και 
σύστημα αγωγών (εξαερισμού και παροχής αέρα), που 
δεν πρέπει να εξυπηρετούν κανέναν άλλο χώρο του συ¬ 
στήματος αερισμού. 

7.4.4 Ένας αγωγός, ανεξάρτητα από τη διατομή του, 
που εξυπηρετεί περισσότερους από έναν χώρο ενδι¬ 
αίτησης, χώρο υπηρεσίας ή σταθμό ελέγχου ενδιαμέ¬ 
σου καταστρώματος, πρέπει να είναι εφοδιασμένος, 
κοντά στο σημείο διέλευσης από κάθε κατάστρωμα 
τέτοιων χώρων, με έναν αυτόματο καπνοφράκτη, που 
πρέπει επίσης να μπορεί να κλείνεται χειροκίνητα 
από το προστατευμένο κατάστρωμα που ευρίσκεται 
άνωθεν του καπνοφράκτη. Όταν ένας ανεμιστήρας 
εξυπηρετεί περισσότερους του ενός χώρους ενδιάμε¬ 
σου καταστρώματος μέσω ξεχωριστών αγωγών μέσα 
σε μια κύρια κατακόρυφη ζώνη, από τους οποίους ο 
καθένας προορίζεται για ένα μονό χώρο ενδιαμέσου 
καταστρώματος, έκαστος αγωγός πρέπει να εφοδιάζε¬ 
ται με χειροκίνητο καπνοφράκτη τοποθετημένο κοντά 
στον ανεμιστήρα. 

7.4.5 Οι κατακόρυφοι αγωγοί πρέπει, αν είναι απαραί¬ 
τητο, να μονώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
πινάκων 9.1 και 9.2. Οι αγωγοί πρέπει να μονώνονται 
ως απαιτείται για τα καταστρώματα ανάμεσα στο χώρο 
που εξυπηρετούν και τον χώρο που εξετάζεται, ανάλογα 
με την περίπτωση. 

7.5 Αγωγοί εξαερισμού από εστίες μαγειρείων 

7.5.1 Απαιτήσεις για επιβατηγό πλοία που μεταφέρουν 
περισσότερους από 36 επιβάτες 

7.5.1.1 Επιπρόσθετα των απαιτήσεων των παραγρά¬ 
φων 7.1, 7.2 και 7.3, οι αγωγοί εξαερισμού από εστίες 
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μαγειρείων πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τις παραγράφους 7.2.4.2.1 και 7.2.4.2.2 και να μονώνο¬ 
νται με το πρότυπο της κλάσης "Α-60" σε όλους τους 
χώρους ενδιαιτήσεως, τους χώρους υπηρεσίας ή σταθ¬ 
μούς ελέγχου που διαπερνούν. Πρέπει επίσης να είναι 
εφοδιασμένοι με: 

.1 λιποσυλλέκτη δυνάμενο να αφαιρείται εύκολα για 
καθαρισμό, εκτός εάν έχει τοποθετηθεί εναλλακτικό 
εγκεκριμένο σύστημα απομάκρυνσης των λιπών' 

.2 πυροφράκτη τοποθετημένο στο κατώτερο άκρο του 
αγωγού στην ένωση μεταξύ του αγωγού και της καλύ- 
πτρας της εστίας των μαγειρείων, ο οποίος να λειτουργεί 
αυτόματα και με τηλεχειρισμό και, επιπρόσθετα, έναν 
τηλεχειριζόμενο πυροφράκτη τοποθετημένο στο ανώ¬ 
τερο άκρο του αγωγού κοντά στην έξοδο του αγωγού' 

.3 μόνιμο μέσο κατάσβεσης πυρκαγιάς εντός του αγω¬ 
γού' 

.4 διατάξεις τηλεχειρισμού για το κλείσιμο των ανεμι¬ 
στήρων εξαερισμού και των ανεμιστήρων παροχής αέρα, 
για τη λειτουργία των πυροφρακτών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 7.5.1.1.2 και για τη λειτουργία του συ¬ 
στήματος πυρόσβεσης που πρέπει να τοποθετείται σε 
θέση εκτός του μαγειρείου κοντά στην είσοδο προς το 
μαγειρείο. Όπου εγκαθίσταται διακλαδιζόμενο σύστημα, 
πρέπει να παρέχεται μέσο χειρισμού εξ αποστάσεως μαζί 
με τα παραπάνω χειριστήρια για το κλείσιμο όλων των 
κλάδων εξαερισμού μέσω του ίδιου κύριου αγωγού πριν 
από την απελευθέρωση πυροσβεστικού μέσου εντός 
του συστήματος' και 

.5 κατάλληλα τοποθετημένες θυρίδες για επιθεώρη¬ 
ση και καθαρισμό, περιλαμβανομένης μιας κοντά στον 
ανεμιστήρα εξαερισμού και μιας τοποθετημένης στο 
κατώτερο άκρο, όπου συσσωρεύονται τα λίπη. 

7.5.1.2 Αγωγοί εξαερισμού από εξοπλισμό εστιών μα¬ 
γειρέματος που εγκαθίστανται σε ανοικτά καταστρώ¬ 
ματα πρέπει να συμμορφώνονται με την παράγραφο 
7.5.1.1., όπου έχει εφαρμογή, όταν διέρχονται μέσα από 
χώρους ενδιαίτησης ή χώρους που περιέχουν εύκαυστα 
υλικά*. 

7.5.2. Απαιτήσεις για φορτηγά πλοία και για επιβατη¬ 
γό πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερους από 36 
επιβάτες 

Οι αγωγοί εξαερισμού από εστίες μαγειρείων όταν δι¬ 
έρχονται μέσα από χώρους ενδιαίτησης ή από χώρους 
που περιέχουν εύκαυστα υλικά, πρέπει να είναι κατα¬ 
σκευασμένοι σύμφωνα με τις παραγράφους 7.2.4.1.1 
και 7.2.4.Ι.2. Κάθε αγωγός εξαερισμού πρέπει να είναι 
εφοδιασμένος με: 

.1 λιποσυλλέκτη που να μπορεί να αφαιρείται εύκολα 
για καθαρισμό' 

.2 πυροφράκτη αυτόματης και τηλεχειριζόμενης λει¬ 
τουργίας που να ευρίσκεται στο χαμηλότερο άκρο του 
αγωγού και στην ένωση μεταξύ του αγωγού και της 
καλύπτρας της εστίας των μαγειρείων και, επιπρόσθε¬ 
τα, έναν τηλεχειριζόμενο πυροφράκτη τοποθετημένο 

* Γίνεται μνεία των συστάσεων που εκδόθηκαν από τον Διεθνή 
Οργανισμό Τυποποίησης, συγκεκριμένα της δημοσίευσης 150 
15371:2009, Πλοία και ναυτική τεχνολογία - Συστήματα πυρόσβε¬ 
σης για την προστασία του εξοπλισμού των μαγειρείων. 


στο ανώτερο άκρο του αγωγού κοντά στην έξοδο του 
αγωγού' 

.3 διατάξεις που να μπορούν να χειρίζονται μέσα από 
το μαγειρείο για τη διακοπή των ανεμιστήρων εξαερι- 
σμού και παροχής αέρα' και 

.4 μόνιμο μέσο για την κατάσβεση πυρκαγιάς μέσα 
στον αγωγό.** 

7.6 Διαμερίσματα αερισμού που εξυπηρετούν χώρους 
μηχανών κατηγορίας Α που περιέχουν μηχανές εσωτε¬ 
ρικής καύσης 

7.6.1 Όπου διαμέρισμα αερισμού εξυπηρετεί μόνο 
έναν τέτοιο παραπλήσιο χώρο μηχανών και δεν υπάρ¬ 
χει πυρίμαχο χώρισμα ανάμεσα στο διαμέρισμα αερι¬ 
σμού και τον χώρο μηχανών, τα μέσα κλεισίματος του 
αγωγού ή των αγωγών αερισμού που εξυπηρετούν το 
χώρο μηχανών πρέπει να είναι τοποθετημένα έξω από 
το διαμέρισμα αερισμού και το χώρο μηχανών. 

7.6.2 Όπου διαμέρισμα αερισμού εξυπηρετεί έναν τέ¬ 
τοιο χώρο μηχανών, όπως επίσης και άλλους χώρους 
και χωρίζεται από το χώρο μηχανών με χώρισμα κλά¬ 
σης "Α-0", περιλαμβανομένων των διελεύσεων, τα μέσα 
κλεισίματος του αγωγού αερισμού ή των αγωγών για 
το χώρο μηχανών μπορούν να ευρίσκονται μέσα στο 
διαμέρισμα αερισμού. 

7.7 Συστήματα αερισμού για πλυντήρια σε επιβατηγό 
πλοία που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες 

Οι αγωγοί εξαερισμού από διαμερίσματα πλυντηρίων 
και στεγνωτηρίων χώρων κατηγορίας (13) όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 2.23.2.2 πρέπει να εφοδιάζονται με: 

.1 φίλτρα που να αφαιρούνται εύκολα για σκοπούς 
καθαρισμού' 

.2 πυροφράκτη τοποθετημένο στο κατώτερο άκρο 
του αγωγού, που να λειτουργεί αυτόματα και με τηλε- 
χειρισμό' 

.3 διατάξεις τηλεχειρισμού για τη διακοπή λειτουργίας 
των ανεμιστήρων εξαερισμού και παροχής αέρα μέσα 
από το χώρο και για τη λειτουργία του πυροφράκτη που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7.7.2' και 

.4 κατάλληλα τοποθετημένα στόμια για επιθεώρηση 
και καθαρισμό." 

Κανονισμός 10 - Καταπολέμηση πυρκαγιάς 

7 Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

"1. Σκοπός 

1.1 Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι η καταστολή 
και ταχεία κατάσβεση της πυρκαγιάς στο χώρο προέλευ¬ 
σής της, με εξαίρεση την παράγραφο 1.2. Για το σκοπό 
αυτό, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες λειτουργικές 
απαιτήσεις: 

.1 πρέπει να εγκαθίστανται μόνιμα συστήματα κα¬ 
τάσβεσης πυρκαγιάς δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη 
δυνατότητα για ανάπτυξη πυρκαγιάς των προστατευό- 
μενων χώρων' και 

.2 οι συσκευές κατάσβεσης πυρκαγιάς πρέπει να είναι 
άμεσα διαθέσιμες. 

** Γίνεται μνεία των συστάσεων που δημοσιεύθηκαν από τον 
Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, συγκεκριμένα της έκδοσης 150 
15371:2009, Πλοία και ναυτική τεχνολογία - Κατασβεστικά συστή¬ 
ματα για την προστασία του εξοπλισμού των μαγειρείων. 
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1.2 Για ανοικτά κύτη εμπορευματοκιβωτίων* και σε 
περιοχές στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων καταστρώ¬ 
ματος σε πλοία που έχουν σχεδιασθεί για τη μεταφορά 
εμπορευματοκιβωτίων επί ή υπεράνω του εκτεθειμένου 
στον καιρό καταστρώματος, που κατασκευάστηκαν την 
ή μετά την 1 η Ιανουάριου 2016, πρέπει να προβλέπονται 
διατάξεις πυροπροστασίας προκειμένου να περιορίζεται 
η πυρκαγιά στο χώρο ή την περιοχή προέλευσης και 
να ψύχονται οι παρακείμενες περιοχές ούτως ώστε να 
προλαμβάνεται η εξάπλωση της πυρκαγιάς και οι κατα¬ 
σκευαστικές ζημιές. 

8 Στην παράγραφο 2.1.3, οι λέξεις", πλην εκείνων που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7.3.2," προστίθενται 
μεταξύ των λέξεων "φορτηγών πλοίων" και "η διάμε¬ 
τρος". 

9 Στην παράγραφο 2.2.4.1.2, οι λέξεις", πλην εκείνων 
που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7.3.2," προστί¬ 
θενται μεταξύ των λέξεων "φορτηγό πλοίο" και "η συνο¬ 
λικά απαιτούμενη παροχή των αντλιών πυρκαγιάς δεν 
χρειάζεται να". 

10 Η ακόλουθη νέα παράγραφος προστίθεται μετά 
την παράγραφο 7.2: 

"7.3 Καταπολέμηση της πυρκαγιάς για πλοία κατα¬ 
σκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 2016 που έχουν 
σχεδιασθεί να μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια επί ή 
υπεράνω του εκτεθειμένου στον καιρό καταστρώματος 

7.3.1 Τα πλοία πρέπει να μεταφέρουν, επιπρόσθετα 
του εξοπλισμού και των διατάξεων που απαιτούνται από 
τις παραγράφους 1 και 2, τουλάχιστον ένα ακροσωλήνιο 
ομίχλης νερού. 

7.3.1.1 Το ακροσωλήνιο ομίχλης νερού πρέπει να 
αποτελείται από ένα σωλήνα με ακροφύσιο διάτρησης 
το οποίο να είναι ικανό να διεισδύει στα τοιχώματα του 
εμπορευματοκιβωτίου και να παράγει ομίχλη νερού 
μέσα σε ένα περιορισμένο χώρο (εμπορευματοκιβώτιο, 
κ.λπ.) όταν συνδέεται με το δίκτυο πυρκαγιάς. 

7.3.2 Πλοία που έχουν σχεδιασθεί να μεταφέρουν πέ¬ 
ντε ή περισσότερες σειρές εμπορευματοκιβωτίων επί 
ή υπεράνω του εκτεθειμένου στον καιρό καταστρώμα¬ 
τος πρέπει να μεταφέρουν, πέραν των απαιτήσεων της 
παραγράφου 7.3.1, φορητούς εκτοξευτήρες νερού ως 
ακολούθως: 

.1 πλοία πλάτους μικρότερου των 30 ιη: κατ'ελάχιστον 
δύο φορητούς εκτοξευτήρες νερού' ή 

.2 πλοία πλάτους 30 ιη ή περισσότερου: κατ'ελάχιστον 
τέσσερις φορητούς εκτοξευτήρες νερού. 

7.3.2.1 Οι φορητοί εκτοξευτήρες νερού, όλοι οι ανα¬ 
γκαίοι εύκαμπτοι σωλήνες, τα εξαρτήματα και απαιτού- 
μενα υλικά στερέωσης πρέπει να φυλάσσονται έτοιμα 
προς χρήση σε θέση έξω από την περιοχή του χώρου 
φορτίου, η οποία δεν είναι πιθανό να αποκλειστεί σε 
περίπτωση πυρκαγιάς στους χώρους φορτίου. 

73 . 2.2 Πρέπει να παρέχεται επαρκής αριθμός λήψεων 
ούτως ώστε: 

.1 όλοι οι παρεχόμενοι φορητοί εκτοξευτήρες νερού 
να μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα, ώστε να 

* Για ορισμό του όρου αυτού, ανατρέξτε στις Προσωρινές 
κατευθυντήριες οδηγίες για τα ανοικτού τύπου πλοία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων (Μ50 / ϋι-ς.608 / Ρον.1). 


δημιουργούν αποτελεσματικά φράγματα νερού μπρο¬ 
στά και πίσω από κάθε διαμέρισμα με εμπορευματοκι¬ 
βώτια· 

.2 οι δύο πίδακες νερού που απαιτούνται από την πα¬ 
ράγραφο 2.1.5.1 να μπορούν να παρέχονται στην πίεση 
που απαιτείται από την παράγραφο 2.1.6' και 

.3 καθένας από τους απαιτούμενους φορητούς εκτο¬ 
ξευτήρες νερού να μπορεί να τροφοδοτείται από ξε¬ 
χωριστές λήψεις στην αναγκαία πίεση, ώστε να φθάνει 
μέχρι την ανώτατη σειρά των εμπορευματοκιβωτίων που 
βρίσκονται στο κατάστρωμα. 

7.3.2.3 Οι φορητοί εκτοξευτήρες νερού δύνανται να 
τροφοδοτούνται από το δίκτυο πυρκαγιάς, υπό την 
προϋπόθεση ότι η ισχύς των αντλιών πυρκαγιάς και η 
διάμετρος του δικτύου πυρκαγιάς επαρκούν για την ταυ¬ 
τόχρονη λειτουργία των φορητών εκτοξευτήρων νερού 
και των δύο προβολών νερού από εύκαμπτους σωλή¬ 
νες στις απαιτούμενες τιμές πίεσης. Εάν μεταφέρονται 
επικίνδυνα φορτία, η ισχύς των αντλιών πυρκαγιάς και 
η διάμετρος του δικτύου πυρκαγιάς πρέπει επίσης να 
συμμορφώνονται με τον κανονισμό 19.3.1.5, στο βαθ¬ 
μό που είναι εφαρμόσιμο σε περιοχές φορτίων επί του 
καταστρώματος. 

7.3.2.4 Η απόδοση λειτουργίας κάθε φορητού εκτο- 
ξευτήρα νερού πρέπει να δοκιμάζεται κατά τη διάρκεια 
αρχικής επιθεώρησης επί του πλοίου με τρόπο που να 
ικανοποιεί την Αρχή. Η δοκιμή πρέπει να επαληθεύει 
ότι: 

.1 ο φορητός εκτοξευτήρας νερού μπορεί να προσαρ¬ 
μόζεται με ασφάλεια στην κατασκευή του πλοίου δια¬ 
σφαλίζοντας ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία' 
και 

.2 ο πίδακας του φορητού εκτοξευτήρα νερού φθά¬ 
νει την ανώτατη σειρά των εμπορευματοκιβωτίων με 
όλους τους απαιτούμενους εκτοξευτήρες και πίδακες 
νερού από τους εύκαμπτους σωλήνες λειτουργούν 
ταυτόχρονα**. 

Μέρος Δ 

Διαφυγή 

Κανονισμός 13 - Μέσα διαφυγής 

11 Οι ακόλουθες δύο νέοι παράγραφοι προστίθενται 
μετά την παράγραφο 4.1.4: 

"4.1.5 Κεκλιμένες κλίμακες και κλιμακοστάσια 

Για πλοία κατασκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 
2016, όλες οι κεκλιμένες κλίμακες/ κλιμακοστάσια που 
έχουν τοποθετηθεί σε συμμόρφωση με την παράγρα¬ 
φο 4.1.1 με βαθμίδες ανοιχτές σε χώρους μηχανών, 
που είναι τμήμα ή παρέχουν πρόσβαση σε διαδρομές 
διαφυγής, αλλά δεν ευρίσκονται εντός προστατευμέ- 
νου περιβλήματος, πρέπει να είναι κατασκευασμένες 

** Γίνεται αναφορά στις Κατευθυντήριες οδηγίες για το σχεδίασμά, 
απόδοση, δοκιμή και έγκριση φορητών εκτοξευτήρων νερού που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία περιοχών φορτίου επί του κα¬ 
ταστρώματος για πλοία που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί να 
μεταφέρουν πέντε ή περισσότερες σειρές εμπορευματοκιβωτίων επί 
ή υπεράνω του εκτεθειμένου στον καιρό καταστρώματος (Μ50.1/ 
Οιχ.1472)." 
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από χάλυβα. Τέτοιες κλίμακες/ κλιμακοστάσια πρέπει 
να είναι εφοδιασμένες με θωρακίσεις από χάλυβα, το¬ 
ποθετημένες στις κάτω πλευρές τους, ούτως ώστε να 
παρέχουν στο διαφεύγον προσωπικό προστασία έναντι 
της θερμότητας και της φλόγας που προέρχονται από 
χαμηλότερες θέσεις. 

4.1.6 Διαφυγή από κύρια εργαστήρια εντός των χώρων 
μηχανών 

Για πλοία κατασκευής την ή μετά την 1η Ιανουάριου 
2016, πρέπει να παρέχονται δύο μέσα διαφυγής από το 
κύριο εργαστήριο εντός ενός χώρου μηχανών. Τουλά¬ 
χιστον μία από αυτές τις διαδρομές διαφυγής πρέπει να 
παρέχει διαρκές καταφύγιο έναντι πυρκαγιάς μέχρι μία 
ασφαλή θέση έξω από το χώρο μηχανών." 

12 Οι ακόλουθες τρεις νέοι παράγραφοι προστίθενται 
μετά την παράγραφο 4.2.3: 

"4.2.4 Κεκλιμένες κλίμακες και κλιμακοστάσια 

Για πλοία κατασκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 
2016, όλες οι κεκλιμένες κλίμακες/ κλιμακοστάσια που 
έχουν τοποθετηθεί σε συμμόρφωση με την παράγρα¬ 
φο 4.2.1 με βαθμίδες ανοιχτές σε χώρους μηχανών, να 
είναι τμήμα ή να παρέχουν πρόσβαση σε διαδρομές 
διαφυγής, αλλά που δεν ευρίσκονται εντός προστατευ- 
μένου περιβλήματος, πρέπει να είναι κατασκευασμένες 
από χάλυβα. Τέτοιες κλίμακες/ κλιμακοστάσια πρέπει 
να είναι εφοδιασμένες με θωρακίσεις από χάλυβα, το¬ 
ποθετημένες στις κάτω πλευρές τους, ούτως ώστε να 
παρέχουν στο διαφεύγον προσωπικό προστασία έναντι 
της θερμότητας και της φλόγας που προέρχονται από 
χαμηλότερες θέσεις. 

4.2.5 Διαφυγή από τα διαμερίσματα ελέγχου του μη¬ 
χανοστασίου σε χώρους μηχανών κατηγορίας Α 

Για πλοία κατασκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 
2016, πρέπει να παρέχονται δύο μέσα διαφυγής από το 
διαμέρισμα ελέγχου του μηχανοστασίου που ευρίσκεται 
εντός ενός χώρου μηχανών. Τουλάχιστον μία από αυτές 
τις διαδρομές διαφυγής πρέπει να παρέχει διαρκές κα¬ 
ταφύγιο έναντι πυρκαγιάς μέχρι μία ασφαλή θέση έξω 
από το χώρο μηχανών. 

4.2.6 Διαφυγή από κύρια εργαστήρια σε χώρους μη¬ 
χανών κατηγορίας "Α" 

Για πλοία κατασκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάρι¬ 
ου 2016, πρέπει να παρέχονται δύο μέσα διαφυγής 
από το κύριο εργαστήριο εντός ενός χώρου μηχα¬ 
νών. Τουλάχιστον μία από αυτές τις διαδρομές δια¬ 
φυγής πρέπει να παρέχει διαρκές καταφύγιο έναντι 
πυρκαγιάς μέχρι μία ασφαλή θέση έξω από το χώρο 
μηχανών." 

Μέρος Ε 

Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Κανονισμός 16 - Επιχειρήσεις 

13 Η ακόλουθη νέα παράγραφος προστίθεται μετά 
την παράγραφο 3.2: 

"3.3 Λειτουργία του συστήματος αδρανούς αερίου 

3.3.1 Το σύστημα αδρανούς αερίου για δεξαμενό¬ 
πλοια, το οποίο απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό 
4.5.5.1, πρέπει να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να 


καθιστά και να διατηρεί άφλεκτη την ατμόσφαιρα στις 
δεξαμενές φορτίου, εκτός των περιπτώσεων που τέτοιες 
δεξαμενές απαιτείται να είναι κενές αερίου (0Α5-ΓΚΕΕ). 

3.3.2 Παρά τα ανωτέρω, για τα χημικά δεξαμενόπλοια, 
η εφαρμογή του αδρανούς αερίου μπορεί να λάβει χώρα 
μετά τη φόρτωση της δεξαμενής φορτίου, αλλά πριν την 
έναρξη της εκφόρτωσης και πρέπει να εξακολουθήσει 
να εφαρμόζεται, μέχρις ότου εκείνη η δεξαμενή φορτί¬ 
ου έχει καθαριστεί από όλους τους εύφλεκτους ατμούς 
που υπήρχαν πριν καταστεί κενή αερίου. Σύμφωνα με 
την παρούσα διάταξη μόνο το άζωτο είναι αποδεκτό 
ως αδρανές αέριο. 

3.3.3 Παρά τον κανονισμό 1.2.2.2, οι διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου πρέπει να εφαρμόζονται μόνο 
σε δεξαμενόπλοια κατασκευής την ή μετά την 1η Ια¬ 
νουάριου 2016. Εάν η περιεκτικότητα του αδρανούς 
αερίου σε οξυγόνο υπερβαίνει το 5% κατ' όγκο, πρέπει 
να αναληφθεί άμεση ενέργεια ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα του αερίου. Εκτός της περίπτωσης όπου η 
ποιότητα του αερίου βελτιώνεται, όλοι οι χειρισμοί 
σε εκείνες τις δεξαμενές φορτίου, στις οποίες παρέ¬ 
χεται αδρανές αέριο, πρέπει να αναστέλλονται, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η εισρόφηση αέρα εντός των 
δεξαμενών φορτίου, η βαλβίδα ρύθμισης του αερί¬ 
ου, εάν έχει εγκατασταθεί, πρέπει να κλείνεται και το 
εκτός προδιαγραφών αέριο πρέπει να εξαερίζεται στην 
ατμόσφαιρα. 

3.3.4 Στην περίπτωση όπου το σύστημα αδρανούς 
αερίου δεν είναι ικανό να πληροί την απαίτηση της πα¬ 
ραγράφου 16.3.3.1 και έχει αξιολογηθεί ότι δεν είναι 
πρακτικά δυνατόν να πραγματοποιηθεί επισκευή, τότε 
η εκφόρτωση του φορτίου και ο καθαρισμός εκείνων των 
δεξαμενών φορτίου που απαιτούν αδρανοποίηση πρέ¬ 
πει να επαναληφθεί μόνον όταν έχουν ακολουθηθεί κα¬ 
τάλληλες διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες που αναπτύχθηκαν 
από τον Οργανισμό*. 

ΜέροςΖ 

Ειδικές απαιτήσεις 

Κανονισμός 20 - Προστασία χώρων οχημάτων, 
ειδικής κατηγορίας και χώρων ΚΟ-ΚΟ 

14 Στην παράγραφο 3.1.4.2, οι λέξεις "9.7.2.1.1 
και 9.7.2.1.2" αντικαθίστανται από τις "9.7.2.4.1.1 και 
9.7.2.4.1.2". 

Νέος κανονισμός 20-1 - Απαιτήσεις για οχηματα¬ 
γωγά πλοία που μεταφέρουν μηχανοκίνητα οχή¬ 
ματα με συμπιεσμένο υδρογόνο ή φυσικό αέ¬ 
ριο στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους ως 
φορτίο. 

15 Ο παρακάτω νέος κανονισμός 20-1 προστίθεται 
μετά τον κανονισμό 20: 

* Γίνεται μνεία της Διευκρίνισης για τις απαιτήσεις συστή¬ 
ματος αδρανούς αερίου σύμφωνα με τη Σύμβαση (Μ50/ 
ϋιτ.485) και στις Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες 
για τα συστήματα αδρανούς αερίου (Μ5(Ι/Οιτ:.353), όπως 
έχουν τροποποιηθεί από την Μ50/ϋπ:.387." 
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"Κανονισμός 20-1 - Απαιτήσεις για οχηματαγωγά 
πλοία που μεταφέρουν μηχανοκίνητα οχήματα 
με συμπιεσμένο υδρογόνο ή φυσικό αέριο στις 
δεξαμενές τους για την κίνησή τους ως φορτίο 

1 Σκοπός 

Ο σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να παρέχει 
επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να επιτευ¬ 
χθούν οι αντικειμενικοί στόχοι πυρασφαλείας αυτού του 
κεφαλαίου για οχηματαγωγά πλοία με χώρους οχημάτων 
και χώρους ΚΟ-ΚΟ που προορίζονται για τη μεταφορά 
μηχανοκίνητων οχημάτων με συμπιεσμένο υδρογόνο ή 
συμπιεσμένο φυσικό αέριο στις δεξαμενές τους για την 
κίνησή τους ως φορτίο. 

2 Εφαρμογή 

2.1 Επιπρόσθετα της συμμόρφωσης με τις απαιτή¬ 
σεις του κανονισμού 20, ως αρμόζει κατά περίπτωση, 
οι χώροι οχημάτων των πλοίων μεταφοράς οχημά¬ 
των κατασκευής την ή μετά την 1 η Ιανουάριου 2016 
που προορίζονται για τη μεταφορά μηχανοκίνητων 
οχημάτων με συμπιεσμένο υδρογόνο ή συμπιεσμέ¬ 
νο φυσικό αέριο στις δεξαμενές τους για την κίνησή 
τους ως φορτίο πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις στις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος 
κανονισμού. 

2.2. Επιπρόσθετα της συμμόρφωσης με τις απαιτή¬ 
σεις του κανονισμού 20, ως αρμόζει κατά περίπτωση, 
τα οχηματαγωγά πλοία κατασκευής πριν την 1 η Ιανου¬ 
άριου 2016, περιλαμβανομένων εκείνων κατασκευής 
πριν την 1 η Ιουλίου 2012* ** , πρέπει να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος κα¬ 
νονισμού. 

3 Απαιτήσεις για χώρους που προορίζονται για τη 
μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων με συμπιεσμένο 
φυσικό αέριο στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους 
ως φορτίο 

3.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και καλωδίωση 

Ολόκληρος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και η καλω¬ 
δίωση πρέπει να είναι ασφαλούς πιστοποιημένου τύπου 
για χρήση σε εκρηκτικό μίγμα μεθανίου και αέρα". 

3.2 Διάταξη αερισμού 

3.2.1 Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και η καλωδίωση, 
εφόσον είναι εγκατεστημένα σε οποιονδήποτε αγωγό 
αερισμού, πρέπει να είναι ασφαλούς πιστοποιημένου 
τύπου για χρήση σε εκρηκτικό μίγμα μεθανίου και αέρα. 

* Γίνεται μνεία της Σύστασης για μέτρα ασφαλείας για υπάρχοντα 
οχηματαγωγά πλοία που μεταφέρουν μηχανοκίνητα οχήματα με 
συμπιεσμένο υδρογόνο ή φυσικό αέριο στις δεξαμενές τους για την 
κίνησή τους ως φορτίο (Μ50.1 /ΟίΓε.1471). 

** Γίνεται μνεία των συστάσεων της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής 
Επιτροπής και ειδικότερα της έκδοσης ΙΕΟ 60079. 


3.2.2 Οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι κατά τρόπο ώστε 
να αποφεύγεται η πιθανότητα ανάφλεξης μιγμάτων με¬ 
θανίου και αέρα. Κατάλληλα προστατευτικά συρματο¬ 
πλέγματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω από τα 
ανοίγματα εισόδου και εξόδου του αερισμού. 

3.3 Λοιπές πηγές ανάφλεξης 

Λοιπός εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να αποτελέσει 
πηγή ανάφλεξης μιγμάτων μεθανίου και αέρα δεν πρέπει 
να επιτρέπεται. 

4 Απαιτήσεις για χώρους που προορίζονται για τη 
μεταφορά μηχανοκίνητων οχημάτων με συμπιεσμένο 
υδρογόνου στις δεξαμενές τους για την κίνησή τους ως 
φορτίο. 

4.1 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και καλωδίωση 

Ολόκληρος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και η καλω¬ 
δίωση πρέπει να είναι ασφαλούς πιστοποιημένου τύπου 
για χρήση σε εκρηκτικό μίγμα υδρογόνου και αέρα"*. 

4.2 Διάταξη αερισμού 

4.2.1 Ολόκληρος ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και 
η καλωδίωση, εφόσον είναι εγκατεστημένα σε οποιον- 
δήποτε αγωγό αερισμού, πρέπει να είναι ασφαλούς πι¬ 
στοποιημένου τύπου για χρήση σε εκρηκτικά μίγματα 
υδρογόνου και αέρα και το σημείο εξόδου από κάθε 
αγωγό εξαερισμού πρέπει να είναι τοποθετημένο σε 
ασφαλή θέση, λαμβανομένων υπόψη λοιπών πιθανών 
πηγών ανάφλεξης. 

4.2.2 Οι ανεμιστήρες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα ανάφλεξης μιγ¬ 
μάτων υδρογόνου και αέρα. Κατάλληλα προστατευτικά 
συρματοπλέγματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω 
από τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου του εξαερισμού. 

4.3 Λοιπές πηγές ανάφλεξης 

Λοιπός εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να αποτελέσει 
πηγή ανάφλεξης μιγμάτων υδρογόνου και αέρα δεν 
πρέπει να επιτρέπεται. 

5 Ανίχνευση 

Όταν ένα οχηματαγωγό πλοίο μεταφέρει ως φορτίο 
ένα ή περισσότερα μηχανοκίνητα οχήματα είτε με συμπι¬ 
εσμένο υδρογόνο είτε με φυσικό αέριο στις δεξαμενές 
τους για την κίνησή τους, πρέπει να παρέχονται τουλάχι¬ 
στον δύο φορητοί ανιχνευτές αερίου. Τέτοιοι ανιχνευτές 
πρέπει να είναι κατάλληλοι για την ανίχνευση αερίου 
καυσίμου και να είναι ασφαλούς πιστοποιημένου τύπου 
για χρήση σε εκρηκτικό μίγμα αερίου και αέρα." 

Άρθρο 2 
Κυρώσεις 

Στους παραβάτες του παρόντος διατάγματος επιβάλλο¬ 
νται οι κυρώσειςτου άρθρου 45 του Ν.Δ. 187/1973 (261 Α'). 

*** Γίνεται μνεία των συστάσεων της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής 
Επιτροπής και ειδικότερα της έκδοσης ΙΕΟ 60079. 
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Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 
διατάγματος. 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2016 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 


Οι Υπουργοί 

Ναυτιλίας και 

Εξωτερικών Νησιωτικής Πολιτικής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη¬ 
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ^ι· 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίβχ: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: ΗθΙρά6ϋΙ<.6ΐ@6ΐ.9Γ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) \Λ/θΙ)ΐτΐ35ΐθΐ'.θΙ@θ1.9 | · 

Παραλαβής Δημ. Υλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: 9>'3Πΐιη3ΐ€·3@€ΐ·9 ι ' 

























